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EXPLANATION  CSP  DATA  TABIES 

All  observed  oceanographic  and  pertinent  meteorological  and 
navigational  data  were  recorded  on  IBM  cards.  Interpolated 
and  conjiuted  values  were  calculated  using  the  IBM  Type  650 
magnetic  drum  data-processing  computer  facilities  available  at  the 
University  of  Washington,  IBM  cards  containing  obsearved,  inter¬ 
polated  and  computed  values  are  on  file  at  the  Depertment  of 
Oceanography,  University  of  Washington, 

The  material  contained  in  the  Data  Tables  was  transposed 
directly  from  IBM  cards  to  mimeograph  masters  with  the  use  of  the 
IBM  Type  hOJ  Tabulator, 

In  the  interest  of  uniformity,  all  data  in  this  report  were 
coded  according  to  the  proceedures  in  use  at  the  UiS,  Navy 
Hydrographic  Office,  Division  of  Oceanography,  Abbreviations  and 
column  headings  are  described  below  and,  where  necessary,  the 
Hydrographic  Office  numerical  codes  have  been  reproduced  to  aid 
in  interpreting  the  data, 

Sone  of  the  standard  oceanographic  observations  indicated 
in  the  data  headings  were  necessarily  ommited  because  of  ice  cover, 
2l+  hours  of  darkness  and  the  inability  of  the  equipment  to  reach 
deeper  than  1200  meters,  Ilierefore,  vhene'^er  a  blank  occurs  in  the 
heading,  no  observation  was  made.  Where  a  blank  space  is  found  in 
the  columns  of  figures,  it  usually  indicates  unreliable  tenperatveres 
or  that  the  salinity  sanple  was  frozen  during  transportation  from 
ARLIS  I  to  Point  Barrow  by  air  in  temperatures  as  low  as  -hO®C, 

Interpolations  and  dynamic  computations  were  made  for  the  deep 
stations  only.  The  pages  of  observed  data  are  shown  in  Table  I 


eM  th«y  bow  btss  «rrenQ8<lt  to  that  Statioat  1-118  a;r«  ooottoutivt* 

Tbt  interpolation  a^d  dyttaMc  calculation  tables  for  eii^  Seep  station 
are  given  in  Table  II# 

•>.  .  • 

Excerpta  of  Codea  Used  for  Reporting  Observations 
DAEE  Greanvich  laonth,  day  end  year# 

HE  (Hour)  Greenwich  mean  time  to  the  nearest  hom*  midway  between 
the  time  of  the  drop  of  the  first  messenger  to  the  time  of 
the  drop  of  the  last  messenger* 

LAI  (UffllTinjE)  Degrees  and  minutes* 

LONG  (LONGITUEE)  degrees  and  minutes. 

SDO  (sounding)  Soundings  in  meters.  Made  only  during  the  last  few 
stations  by  wire.  No  soundings  possible  in  depths  greater 
than  1200  meters. 

BTMOCIE  (BOTTOM  TIPB)  omitted 
WBL  (WIND  tELOCm)  omiuted 
DIR  (WIND  D:OTCTI0N)  See  code,  page 

EC  (wind  forge)  Force  of  the  wind  according  to  the  Beaxxfort  Scale 
BA  (atmospheric  H^SSUIE^)  To  obtain  barometric  pressure  in  millibars 
add  900  if  above  50#  If  below  y),  add  1000, 

DRI  (air  DEMEERATURE;  DRY  BULB)  In  degrees  Celsius 
VET  (air  ffiMEERATURE,  WET  BULB)  In  degrees  Celsius. 

EELHU  (RELATIVE  HUMIDITY)  Omitted 
VIS  (VISIBILITY)  Range  of  visibility.  See  code;  page 
VQSA  (VEATHBR)  State  of  weather.  See  code,  page 
CL  (CLOUD  TYH)  See  code,  page 

AMI  (cloud  cover)  Amount  of  cloud  cover,  see  code,  page 


SEA _ DB _ ^(S1®LL  AMOUNT  At®  BIEECTIOW)  OBitt«a 

SECDI  (WATER  TRANSPARENCY)  Omitted 
ID  (LAYER  DEPTH)  omitted 

CAST  Serial  nuufcer  of  the  caet  at  the  station  from  san^le 

vae  obtained* 

DEPTH  Depth  (corrected)  in  meters  at  "which  sample  was  ohtained 
TEMP  (TEMPERATURE)  In  degrees  Celsius 

SAL  ^/oo  (salinity)  In  parts  per  thousand.  Recorded  to  three 
decimal  places.  Considered  acctirate  to  within  .002 
or  .003 

(SIGMA-T)  Expression  for  the  density  of  sea  water  at 

atmospheric  pressure,  having  the  indicated  temperature 
and  salinity.  To  convert  tabula"ted  values  to  density 
divide  hy  1000  and  add  1;  thus,  a  sigma-t  valxje  of  26.50 
converts  to  a  density  oi*  I.02650. 
io5  -  Is  the  anomaly  of  specific  volume  of  the  water  at  the 

indice’fced  pressure  conpared  to  a  standard  water  of  35  ^/oo 
salinity  and  O^C.  teiiperat\rre,  at  the  same  pre8S^]ret 
Tabular  values  multiplied  by  10 "5  will  gi"v»  "the  anomaly 
In  units  of  cubic  centimeters  per  gram. 

£  /D  Oeopotential  anomaly  in  dynamic  meters  of  the  layer  of 
water  between  the  surface  and  "the  designated  pre88^E^e. 

(The  depth  in  meters  is  talcen  as  mmMrlcaHy  equal  to 
the  pressure  in  decibars.) 
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EXCERPTS  OP  cones  USED  FOR  REPORTITO  OBSBSVATIOIJS 


Tak«n  from  U.  S.  Navy  Hydrographic  Office  Sttady  111 
"Machiug  Tabulation  of  Oceanographic  Data” 


DIRECTION  (Conipafls  direction  from  which  wind  is  coming. ) 


00 

01-36 


Calm,  or  no  value 

Each  value  i«presenting  l/lO  of  the  true  direction  in 
degrees,  measured  clockwise  from  the  north,  with  36 
representing  true  north. 


VISIBILITY 


Thick  for,  objects  not  visible  at  200  yards 

Fog,  objects  not  visible  at  iK)0  yards 

Moderate  for,  objects  not  visible  at  lOOO  yards 

Thin  fog  or  mist,  objects  not  visible  at  1  nautical  mile 

Visibility  poor,  objects  not  visible  at  2  nautical  miles 

Visibility  moderate,  objects  not  visible  a  5  nautical  miles 

Visibility  good,  objects  not  visible  at  10  nautical  miles 

Visibility  very  good,  objects  not  visible  at  30  nautical  miles 


WEATHER 


00  Cloud  development  not  observed  or  observable 
01  clouds  generally  desolving  or  becoming  less  developed 
02  State  of  sky  on  the  whole  unchanged 
03  Clouds  generally  forming  or  developing 
08  Well  developed  dust  devils  (snow)  seen  at  or  near  the  ship 
within  last  hour 

10  Light  fog  (visibility  1,100  yards  or  more) 

28  Fog 

36  Slight  or  moderate  drifting  snow 
hi  Fog  in  patches 

70  Intermittent  fall  of  snow  flakes 

71  Continvious  fall  of  snow  flakes 

76  Ice  needles  (with  or  without  fog) 

77  Granular  snow  (with  or  without  fog) 

78  Isolated  starlike  snow  crystals  (with  or  without  fog) 

85  Snow  8hower(8)  slight 
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CLOUD  TYPE 


Codft 

0  Stratus  or  Fractostratus 
1  Cirrus 

5  Altostratus 

6  StratocumuluB 


CLOUD  AMDUm 
Code 

0  No  clouds 

1  Less  thaa  l/lO  or  1/10 

2  2/10  and  3/10 

3  Vio 

k  <^110 

5  6/10 

6  7/10  end  8/10 

7  9/10  and  9/10  plus 

8  10/10 

9  Sky  otscured 
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STATION  ARl-nOl 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

WVEL 


09/'26/60  HR  02  LAT  74-AON  LOMG  14  1— 07W  SDG 

DIR  06  FC  OA  8A  27  DRY  -09*9  WET  —10*5  RELHU 
M  CL  n  AMT  6  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI 


WEA  71 

CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

S I GMA-T 

1 

0 

-1.58 

28,980 

23.32 

1 

1  1 

-1.57 

20.980 

23,32 

1 

21 

-1  ,47 

28*090 

22.60 

1 

31 

-1  .28 

29,710 

23*90 

1 

41 

-1.36 

29,970 

24.11 

1 

51 

-1  .61 

30*110 

24.23 

1 

76 

-1  ,07 

31 *450 

25.30 

1 

101 

-1  .22 

32.030 

25.78 

1 

151 

-  1  .43 

32*740 

26.36 

1 

201 

-1  ,40 

33.460 

26.94 

BTMCODE 

VIS 

LD 


station  ARl-002 

observed  values 


DATE  09/28/60  HR  23  LAT  78-12N  LONG  140-49W  SDG 

WVEL  DIR  18  FC  04  BA  08  DRY  -01*8  WET  -02.0  RELHU 

WFA  o2  CL  9  AMT  6  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI 


BTMCODE 

VIS 

LD 


CAST  D'=-PTH 


S I GMA-T 


1  .57 
1  .87 
■1  .56 
■1.35 


28.865 

28*878 

28.910 

28.180 


23.22 

23.23 
23.26 
22*67 


•1.39 

1.18 

1.25 

•1.38 


28.395 
30.810 
31 .800 
32.090 


22.84 

24,79 

25,59 

28.83 


-1  .60 
-1  .44 
-P  .  1  3 
0,34 


32,430 
33,1 80 
34,630 
34.880 


26.11 

26,69 

27,83 

27.99 


504 
604 
804 
1  004 


0  ,40 
0,39 
n  ,  14 
-0.17 


34,860 

34.870 

34.880 

34,900 


27.99 

28.00 

28*02 

28.05 


34.900  28.06 
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station  ARl-OOS 

OBSERVED  VALUES 


DATE  09/29/60  HR  00  LAT  7B-12N  LONG  140-44W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  17  EC  00  RA  01  DRY  -02.7  WET  -03.0  RELHU  VIS  6 

WEA  03  CL  0  AMT  6  SEA  01 R  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

depth 

TEMP, 

SAL. 

S I GMa- 

1 

35 

-1  .40 

30.020 

24.16 

1 

40 

-1  .39 

30.140 

24.25 

1 

50 

-1.18 

31.110 

25.03 

1 

55 

-1.18 

31.290 

25,  16 

1 

60 

-1.12 

31 .490 

25.34 

1 

65 

-1  .20 

31.625 

25,45 

1 

70 

-1  .29 

31.710 

25.52 

1 

75 

-1  .32 

31 ,770 

25,57 

1 

80 

-1  .33 

31  ,800 

25,59 

1 

85 

-1  .29 

31,910 

25,68 

STATION  ARl-004 
OBSERVED  values 

DATE  09/30/60  HR  00  LAT  75-OBN  LONG  140-29W  SDG  BTMCODE 


WVEL 

DIR 

31  EC 

03  BA 

05  DRY 

WEA 

03  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR 

cast 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

S IGMA-T 

2 

4 

-  1  .56 

28,865 

23,22 

2 

1  0 

-  1  .56 

28,960 

23,30 

2 

20 

-  1  ,56 

28,930 

23,28 

2 

30 

-1.55 

28,960 

23,30 

2 

40 

-1  .41 

28,980 

23,31 

2 

50 

-1,36 

28,960 

23,30 

2 

75 

-1.14 

30,930 

24,89 

2 

101 

-1,20 

31 ,630 

25,45 

2 

151 

-1.38 

32,475 

26,14 

2 

202 

-1.42 

33,010 

26,58 

1 

302 

-0.16 

34,540 

27,76 

1 

402 

0,33 

34,700 

27,87 

1 

502 

0,47 

34,785 

27,93 

1 

603 

0,38 

34,790 

27,94 

1 

804 

0,12 

34,840 

27,99 

1 

1  005 

-0,07 

34,850 

28.0  1 

1 

1206 

-o,?0 

34,850 

28.02 

-02.8  WET  -03.0  RELHU  VIS  6 
SWL  01 R  SECD!  LO 


t  * 


>'-r 


i  ■  ■ 


STATION  ARI-005 

observed  values 


DATE  09/30/60  HR  05  LAT  75-07N  LONG  140-30W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  02  FC  02  RA  85  DRY  -04 *7  WET  -05*0  RELHU  VIS  6 

n-*  CA  n  AMT  6  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LO 


WEA 

03  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-T 

1 

40 

-1*34 

30*110 

24*23 

1 

45 

-1.37 

30.300 

24  *38 

1 

55 

-1*16 

31.050 

24.98 

1 

60 

-1*20 

31  *210 

25*11 

1 

65 

-0.99 

31 .340 

25.21 

1 

70 

-1  .07 

31 *530 

25.37 

1 

81 

-1.07 

31 *710 

25.51 

1 

86 

-1  *09 

:?1*82P 

25,60 

1 

91 

-1.14 

31.940 

25,70 

1 

96 

-1*18 

32.020 

25*77 

STATION  ARl-006 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

10/01/60 

HR  on 

LAT  75 

-03N  L' 

WVEL 

DIR 

05  FC 

03  BA  16  DRY 

WEA 

01  CL  0 

AMT  2 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  .58 

28*860 

23*22 

2 

1  0 

-1  .58 

28*840 

23*20 

2 

20 

-1*57 

28.880 

23.24 

2 

30 

-1  .55 

29*170 

23,47 

2 

40 

-0,75 

30*060 

24*17 

2 

50 

-1  ,27 

30.720 

24,72 

2 

75 

-1.14 

31.363 

25*24 

2 

151 

-1  ,44 

32.650 

26*31 

2 

101 

-1  .25 

32.005 

25,76 

2 

202 

-1  .42 

33.505 

26*98 

1 

252 

-0.71 

34*330 

27.62 

1 

303 

-0,14 

34*530 

27*75 

1 

404 

0,45 

34*840 

27*97 

1 

505 

0.49 

34,875 

28.00 

1 

606 

0,37 

34*930 

28*05 

1 

808 

0*13 

34.930 

28.06 

1 

1010 

-0  ,08 

34*930 

28*07 

1 

1212 

-0*20 

34*930 

28,00 

)NG  140-31 W  SDG 
•12.5  WET  -13.0  RELHU 
SWL  DIR  SECDI 


BTMCODE 

VIS 

LD 
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STATION  AR 1-007 


OBSERVED  VALUES 


! 

i 

DATE 

10/03/60 

HR  21 

LAT  74 

-58N  L' 

(  t 

WVEL 

OIR 

09  FC 

03  BA  07  PRY 

! 

j 

WEA 

01  CL  0 

AMT  2 

SEA 

OIR 

f 

1 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

!  ' 

1 

249 

-1  ,06 

33,930 

27,31 

1 

298 

-0.43 

34,450 

27,70 

! 

1 

397 

0,31 

34,710 

27,88 

1 

1 

496 

0,47 

34,790 

27,93 

1 

1 

595 

0,38 

34,810 

27.95 

1 

7^4 

0,17 

34,850 

28,00 

1 

993 

-0,04 

34,850 

28*01 

1 

1  192 

-0,16 

34,850 

28*01 

>-I2W  SDG  BTMCODE 

WET  t  RELHU  VIS  6 
DIR  SECDI  LD 


station  ARl-OOB 


OBSERVED  VALUES 


date 

10/07/60 

c 

Of 

I 

LAT  74 

-44N  LI 

WVEL 

DIR 

27  FC 

04  BA  1 0  , DRY 

WEA 

02  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  ,58 

29,200 

23.49 

2 

10 

-1  ,58 

28.930 

23,28 

2 

20 

-1  ,57 

28.850 

23,21 

2 

30 

-1  ,59 

28,750 

23.  13 

2 

40 

-1,35 

30,000 

24,14 

1 

50 

-1  ,20 

31,185 

25.09 

1 

75 

-1  ,23 

31 ,820 

25.61 

1 

100 

-1  ,22 

32,090 

23.83 

1 

150 

-1  .32 

32.535 

26.19 

1 

200 

-1  ,41 

33,035 

26*60 

3 

250 

-0,94 

34.120 

27,46 

3 

301 

-0,19 

34.600 

27.81 

3 

402 

0.34 

34.805 

27,95 

3 

503 

0,49 

34,840 

27.97 

3 

604 

0,47 

34,880 

28,00 

3 

806 

0.26 

34.875 

28,01 

3 

1007 

-0,01 

34,890 

28.04 

3 

1208 

-0.25 

34*910 

28.07 

>NG  143-33W  SDG 
•15.2  WET  -16.2  RElHU 
SWL  DIR  SECDI 


BTMCODE 

VIS 

LD 


'  / 


STATION  AR 1-009 
OBSERVED  VALUES 


DATE  10/08/60  HR  00  LAT  74-28N  LONG  143-30W 
WVEL  DIR  24  EC  04  BA  16  DRY  -20*  WET 

WEA  00  CL  0  AMT  6  SEA  DIR  SWL  DIR 


SDG  BTMCOOE 

0  •  RELHU  VIS 
SECDI  LD 


DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

4 

-1.57 

28.920 

23.27 

1  0 

-1  .57 

28.930 

23.28 

20 

-1.58 

28.930 

23.28 

30 

-1.60 

29,955 

23.30 

40 

-1.40 

30.070 

24.20 

50 

-1.34 

32.010 

25*76 

73 

-1,14 

32.690 

26.31 

101 

-1.24 

33.190 

26*72 

151 

-1,33 

33.230 

26.75 

202 

-1.42 

33.265 

26.78 

252 

-0.85 

34.210 

27,53 

303 

-0, 1  a 

34.560 

27,78 

404 

0.27 

34,790 

27.94 

505 

0.47 

34,850 

27,98 

606 

0.39 

34.875 

28.00 

808 

0,14 

34.875 

28.02 

1010 

-0,05 

34,880 

28.03 

1212 

-0.20 

34,880 

28.04 

STATION  ARl-OlO 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

10/08/60 

HR  02 

LAT  74-30N  L< 

WVEL 

DIR 

25  EC 

03  RA 

19  DRY 

WEA 

02  CL  0 

AMT  7 

sea 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

40 

-1.37 

30,070 

24,20 

1 

45 

-1.38 

31 .420 

25.29 

1 

55 

-1.21 

32,070 

25.81 

1 

60 

-1  .20 

31.130 

25.05 

1 

65 

-1.19 

32.570 

26,21 

1 

70 

-1.14 

31,490 

25.34 

1 

80 

-1 .12 

31,710 

25,52 

1 

85 

-1.12 

1 

90 

-1.13 

31  .810 

25.60 

1 

95 

-1,18 

33.180 

26.71 

)NG  I43-31W 
17.7  WET 
SWL  DIR 


SDG  BTMCODE 

.  RELHU  VIS 
SECDI  LD 
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1 


,  *  ■  .  -  i  '  -  ' 

*'  1  -  V 

' 

>  ■  .■  ' 

1  , 

■  ;  ■■■ 

7  t 

$ 

STATION  ARl-013 

OBSERVED  VALUES 

DATE 

10/10/60 

HP  23 

LAT  74 

-33N  LONG  143-19W 

SDG  8TMC0DE 

'i  ^ 

UIVEL 

OIR 

10  FC 

02  BA  27  DRY  -14,3  WET  - 

15.0  RELHU  VIS 

6 

WEA 

03  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR  SWL  DIR 

SECDl  LD 

CAST 

DEPTH 

TFMP. 

SAL« 

SIGMA-T 

i 

2 

4 

-1.56 

28.960 

23*30 

Z 

10 

-1.58 

28.950 

23.29 

Z 

20 

-1.58 

28.960 

23.30 

z 

30 

-1 .6q 

29*200 

23.50 

z 

40 

-1*38 

29.960 

24.11 

z 

50 

-1.35 

3Q.415 

z 

75 

-1*06 

31 .190 

26.09 

z 

lOO 

-1.19 

22,000 

25.75 

z 

150 

-1.36 

32.600 

26.24 

z 

200 

-1.40 

33.200 

26.73 

I 

250 

-0,76 

33*700 

27.  1  1 

1 

300 

-0.15 

34*100 

27.41 

1 

400 

0,35 

34  *  790 

27,94 

1 

500 

0,49 

34*900 

28.02 

1 

600 

0,39 

34.910 

20.03 

1 

600 

0,15 

34.900 

28.04 

1 

1  000 

0,0^ 

34.910 

28*05 

1 

1200 

-0,20 

34.910 

r 

28*06 

i 

t 

station, ARl-014 

OBSERVED  VALUES 

DATE 

10/1 1/60 

HR  03 

LAT  74 

-33N  LONG  143-26W 

SDG  BTMCODE 

WVEL 

DIR 

10  FC 

02  BA  27  DRY  -14,3.  WET  - 

15*0  RELHU  VIS 

6 

WEA 

03  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR  SWL  DIR 

SECDl  LD 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

40 

-1,48 

30*{S30 

24.17 

1 

45 

-1.30 

30.080 

24,20 

1 

55 

-1.23 

31 .040 

24.98 

1 

60 

-1.19 

31 .200 

25.11 

I 

67 

-1.19 

31 .200 

25,11 

1 

70 

-1,14 

31 .340 

25*22 

1 

80 

-1,10 

31 .600 

25.43 

1 

85 

-1,11 

31 .740 

25.54 

1 

90 

-1  .  1  I 

31 .810 

25,60 

<• 

1 

95 

-1,16 

3l .890 

25,66 

1 

§ 


STATION  ARl-015 
OBSERVED  VALUES 

DATE  10/14/60  HR  04  LAT  74-29N  LONG  1 44-31 W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  03  FC  04  SA.21  DRY  -23*2  WET  «  RELHU  VIS  7 

SWL  DIR  SECDI  LO 


WEA  00 

CL 

AMT 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA- 

2 

4 

-1*56 

26*610 

.  23*18 

2 

10 

-I  *56 

28*910 

23*26 

2 

2P 

-1  *56 

28*610 

23*16 

2 

30 

-1  *61 

28,910 

23*26 

2 

40 

-1  «4Q 

29*920 

24*07 

2 

50 

-1*32 

30*450 

24*50 

2 

75 

-1  *06 

31 *360 

25*25 

2 

’  00 

-1  *20 

31 *990 

25*74 

2 

150 

-1  *35 

32*640 

26*27 

2 

200 

-1  *42 

33*180 

26*71 

1 

250 

-0*05 

34* 1 30 

27.46 

1 

300 

-0*19 

34*480 

27,72 

1 

401 

0,35 

34*700 

27.87 

1 

502 

0*46 

34*750 

27,90 

1 

603 

0,38 

34*860 

27,99 

1 

804 

0,16 

34*855 

28,00 

1 

1005 

-0,01 

34*875 

26*03 

1 

1206 

-0.21 

34*870 

28,03 

STATION  ARl-016 
observed  VALUES 


DATE 

1  0/14/60 

HR  06 

LAT  74 

-28N  LI 

WVEL 

DIR 

03  FC 

04  BA  21  DRY 

WEA 

00  CL 

AMT 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-T 

1 

40 

-1  ,37 

29.840 

24.01 

1 

45 

-1  *37 

30*030 

24,16 

1 

55 

-1  ,31 

30*660 

24,67 

1 

60 

-1,10 

30*980 

24.93 

1 

65 

-1*11 

31 *060 

24,99 

1 

70 

-1  ,08 

31 *260 

25,15 

1 

80 

-1  ,05 

31 *645 

25,46 

1 

85 

-1  ,08 

31 *645 

25,46 

1 

90 

-1  ,00 

31*790 

25,58 

1 

95 

-1,18 

32*000 

25,75 

SWL 


144-35W  SDG  BTMCODE 

2  WET  *  RELHU  VIS  7 
DIR  SECDI  LD 


STATION  ARl-019 
OBSERVED  values 

long 
1^*' 
SU/L 


DATE 

10/17/60 

HR  22 

LAT  74 

-37N  1 

WVEL 

PIR 

12  FC 

04  BA  27  DRY 

WEA 

01  CL  0 

AMT  1 

SEA 

DIP 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

S IGMA- 

2 

4 

-1  ,56 

28,935 

23,30 

2 

10 

-1,57 

28,950 

23,29 

2 

20 

-1  .60 

28*950 

23,29 

2 

30 

-1  ,61 

28,950 

23*29 

2 

40 

-1,39 

30,020 

24*16 

2 

50 

-1  ,29 

30,610 

24,63 

2 

73 

-1  ,02 

31 ,580 

25,41 

2 

100 

-1  ,29 

32,205 

25,92 

2 

150 

-1,29 

32,620 

26.26 

2 

200 

-1  ,28 

32,890 

26,47 

1 

250 

-1  ,02 

34,040 

27,40 

I 

300 

-0,22 

34,540 

27,77 

I 

400 

0,31 

34,780 

27,93 

1 

500 

0,48 

34,820 

27.95 

1 

600 

0,39 

34,880 

28*01 

I 

800 

0,13 

34*880 

28,02 

1 

1  OOP 

-0  ,06 

34, 9^0 

20*07 

1 

1200 

-0,10 

34,920 

28,07 

144-S3W  SOG 
5  WET  -17*2 
DIR 


BTMCODE 
RELHU  VIS 
SECDI  LD 


STATION  ARl-020 
OBSERVED  values 


DATE 

10/1 7/60 

HR  23 

LAT  74-39N 

WVEL 

DIR 

17  FC 

03  BA 

25  DRY 

WEA 

03  CL  0 

AMT  B 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

sigma- 

1 

40 

-1.38 

29.832 

24,00 

1 

45 

-1  ,49 

30,000 

24.14 

1 

55 

-1  ,21 

30,645 

24,66 

1 

60 

-1,13 

30,970 

24,92 

1 

65 

-1  ,08 

31,140 

25,05 

1 

70 

-1  ,01 

31 ,270 

25.  IS 

1 

80 

-1  ,09 

31 ,555 

25,39 

1 

85 

-1,14 

31,680 

25*49 

1 

90 

-1  ,20 

31 ,915 

25,68 

1 

95 

-1  ,26 

31 ,820 

25,61 

LONG  144-5aw  SDG 


SWL 


WET  -07* 5  RELHU 
DIR  SECDI 


BTMCODE 
VIS 
LD 


"  •,"i^ , 


.  I , 


.  X, 


STATION  ARl-021 
oeSERVED  VALUES 

DATE  1 0/20/60  HR  OS  LAT  74--44N  LONG  144-42W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  29  FC  03  BA  !5  DRY  -09«9  WET  -10*3  RELHU  VIS  S 

WEA  78  CL  5  AMT  8  SEA  OIR  SWL  DIR  SECDI  LO 


WEA  78 

CL  5 

AMT  a 

SEA 

OIR 

CAST 

depth 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

2 

4 

-1*58 

28*960 

23*32 

2 

10 

-1.57 

29.000 

23*33 

2 

20 

-1*58 

29*000 

23#33 

2 

30 

-1  *61 

29*000 

23*33 

2 

40 

-1*38 

30*073 

24*20 

2 

50 

-  i  «  36 

30*346 

24*42 

2 

75 

-1*12 

31 .470 

25*32 

2 

100 

-1*20 

32.030 

25.79 

2 

150 

-1*40 

32.830 

26.43 

2 

200 

-1*41 

33*302 

26*81 

1 

250 

-0.85 

33.956 

27*32 

1 

300 

-0,21 

34.3R0 

27*64 

1 

400 

0*32 

34*785 

27*94 

1 

500 

0*48 

34*800 

27*94 

1 

600 

0*40 

34*798 

27*94 

1 

800 

0.17 

34*820 

27*97 

1 

1  000 

0.07 

34*875 

§8*02 

1 

1200 

-0*06 

34*890 

28*04 

STATION  ARl-022 
OBSERVED  VALUES 

DATE  10/20/60  HR  07  LAT  74-43N  LONG  144-40W  SDG 
WVEL  DIR  29  FC  03  RA  15  DRY  -09*9  WET  -10*3 


WEA  78 

CL  5 

AMT  a 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TEMP. 

SAL* 

SIGMA- 

1 

40 

*38 

30.040 

24,17 

1 

45 

-1*38 

30.144 

24.26 

1 

65 

-1.27 

30.730 

24.73 

1 

60 

-1*21 

30.970 

24.92 

1 

65 

-1.17 

31.124 

25.04 

1 

70 

-1.16 

31 .310 

25.19 

1 

80 

-1.10 

31 .560 

25*39 

1 

85 

-1.10 

31 ,740 

25,54 

1 

90 

-1  .  1  1 

31.825 

25.61 

1 

95 

-1.15 

T  74-43N  LONG  144-40W  SDG  BTMCODE 

RA  15  DRY  -09*9  WET  -10*3  RELHU  VIS  5 
DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


lA  * 


7' 


'(  I 


...V  V  .* 

f  ,  \ 


'.'1  ■ 


i'-'. , 


1  ‘ 


STATION  AR 1-023 
OBSERVED  VALUES 

DATE  10/23/'60  HR  02  LAT  7A-5AN  LONG  1#4-37W  SOG 

WVEL  DIR  08  EC  09  BA  !2  DRV  -17*2  WET  -18#0  RELHU 

WEA  00  CL  0  amt  1  SEA  OIR  SUIL  OIR  SECOI 

cast  depth  temp*  sal*  SIGMA-T 


8TMC00E 

VIS 

LD 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-' 

4 

-1  <58 

29*045 

'23*37 

10 

-1*58 

29*090 

23*37 

20 

-1  .59 

29*070 

23*39 

30 

-1  .60 

29*045 

23*37 

40 

“1  v39 

30*170 

24*28 

50 

-:  i37 

30*300 

24*38 

?5 

-U19 

31*490 

23,34 

100 

-1  <29 

32*090 

25,83 

ISO 

-1  .41 

33*320 

26,83 

200 

-1 ,42 

33*8£0 

27,23 

250 

-0.90 

34*235 

27,55 

300 

-0*21 

34.600 

27,82 

400 

0*33 

34*820 

27,96 

500 

0,48 

34*900 

28,02 

600 

0 .42 

34*910 

28,03 

000 

0*18 

34*900 

28,  04 

lOOO 

-0*04 

34*920 

28,06 

1200 

-0,24 

34.970 

28,12 

STATION  ARl-024 
OBSERVED  values 

DATE  10/23/60  HR  03  LAT  74-56M  LONG  145-45W  SDG  E 
WVEL  OIR  07  FC  05  BA  14  DRY  -18*8  WET  -19*5  RELHU 
WEA  00  CL  0  AMT  0  SEA  DIR  SWL.  DIR  SECDI 


WEA  00 

CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

temp. 

SAL, 

SIGMA-T 

1 

40 

-1  ,37 

30*140 

24*25 

1 

45 

-1  ,40 

30*165 

24*27 

1 

55 

-1  ,26 

30*540 

24,57 

i 

60 

-1,16 

31 *060 

24,99 

1 

65 

-1  *07 

31*130 

25*06 

1 

70 

-1  ,09 

31 *380 

25*25 

1 

80 

-1  ,01 

31 *620 

25*44 

1 

85 

-1  *09 

31 *790 

25*58 

1 

90 

-1,13 

31 *870 

25*65 

1 

95 

-1,19 

31 *890 

25*66 

BTMCODE 
;  VIS  7 
LD 


-\rT-y, 


STATION  AR 1-025 
OBSERVED  VALUES 

DATE  10/24/60  HR  23  LAT  74-57N  LONG  146-30W  SOG  BTMCODE 

WVEL  DIR  04  FC  04  BA , 22  DRY  -22*6  WET  ,  RELHU  VIS  7 

WEA  08  CL  0  amt  6  SEA  OIR  SWL  DIR  SECDI  LD 

CAST  DEPTH  TEMP,  SAL.  SIGMA-T 

2  4  -1.59  29.100  23.41 

2  10  -1»60  29*094  23.41 

2  20  -1.60  29.090  23.41 

2  3Q  -1«61  29.122  23.43 

2  40  -l«4l  30.130  24.24 

2  50  -1*26  30.690  24.69 

2  7S  -1*14  31.594  25.42 

2  100  -1.33  32.158  23.38 

2  ISO  -i«46  32*590  26*24 

2  201  -1*50  32*896  26*49 

1  251  -1.11  33.950  27.33 

1  301  -0.29  34.600  27*82 

1  402  0*30  34*830  27.97 

1  502  0*43  34.850  27*98 

1  603  0.44  34.870  28.00 

1  804  0.21  34.880  28.02 

1  1005  0.01  34*880  28*03 

1  1206  -0.19  34.870  28.03 


station  ARl-026 
OBSERVED  values 

DATE  10/25/60  HR  01  LAT  74-56N  LONG  1 46-35W  SDG  BTMCODE 

WVEL  OIR  04  FC  04  BA  22  DRY  -22.5  WET  .  RELHU  VIS  7 

WEA  08  CL  0  ant  6  SEA  DIR  .  SWL  OIR  SECD’  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL. 

sigma-t 

1 

45 

-1.43 

30.310 

24.39 

1 

50 

-1.23 

30.610 

24.63 

1 

55 

-1.19 

30.992 

24*94 

1 

60 

-1,13 

31.140 

25.06 

1 

65 

-1.09 

31 ,334 

25.21 

1 

70 

-1  ,03 

31 .458 

25.31 

1 

80 

-1.20 

31 .735 

25,54 

1 

S6 

-1*23 

31 ,946 

25,71 

1 

90 

-1,27 

31.950 

25.71 

1 

95 

-1.30 

32*008 

25.76 

r 

i'f  ‘  - 

/ 

■■  ■  /.-(  ■  -  T 

1 

,  ■  '  '  '  •, 

f  •  .  ^ 

■.  ■■  '-t-  ,  A 

l\  '  •,  -  •  It/  —  !.  ,  \  , 

iHHH 

J _ ^ _ ■  '*  -- 

1' 

;  .  /  :  V,'  :  "  -  ■  .  ,  \  . 

f 

STATION  ARl-027 

observed  values 

■  DATE 

10/26/60 

HR  23 

LAT  74 

-SON  LONG  147-35W 

SDG  BTMCOOE 

1  ■  WVEL 

qiR 

02  PC 

04  BA  26  .DRY  -24.2,  WET 

,  RELHU  V I S 

7 

1  WEA 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR  SWL  OIR 

SECDI  LD 

I  CAST 

depth 

TEMP* 

SAL  * 

SIGMA-T 

;  ‘  2 

4 

-1  #59 

29*100 

23*41 

2 

10 

-1#S9 

29*100 

23*41 

2 

20 

-1  #60 

29*090 

23*41 

3 

30 

-1  #60 

29*100 

23*41 

2 

^^0 

-i  #40 

29*690 

23*89 

3 

so 

-1  #38 

30*330 

24*41 

3 

7* 

-1  #38 

31 *390 

2E*26 

3 

100 

-1  *24 

32*040 

25*79 

2 

ISO 

-1*32 

32*660 

26*29 

2 

zoo 

-1*43 

33*230 

26.75 

I 

2S0 

-0#73 

34*190 

27.51 

1 

300 

-0*18 

34*608 

27.82 

1 

400 

0*33 

34*800 

27.95 

1 

500 

0*48 

34*878 

28*00 

1 

600 

0*41 

34*900 

28.02 

1 

800 

0*21 

34*896 

28*03 

io66 

0*00 

34*900 

28*05 

1 

1200 

-0,19 

34*900 

28*06 

STATION  ARl-028 

OBSERVED  values 

DATE 

10/27/60 

HR  02 

LAT  74 

-49N  LONG  147-40W 

SDG  BTMCOOE 

WVEL 

.  OIR 

35  PC 

03  BA  21  DRY  -20*3  WET 

*  RELHU  VIS 

6 

WEA 

70  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIB  SWL  DIR 

SECDI  LD 

CAST 

DEJ?TH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

1 

40 

-1*56 

29*306 

23.58 

1 

45 

-1.43 

30*060 

24*19 

I 

S5 

-1*34 

30.740 

24.74 

1 

60 

-1,23 

30*946 

24*90 

1 

65 

-1.14 

31*076 

25.00 

1 

70 

-1*13 

31.268 

25.16 

1 

SO 

-i.21 

31 .562 

35.40 

t 

B5 

-1*20 

31.680 

25.49 

1 

90 

-0.73 

3| .790 

26*57 

2 

95 

-1*10 

31 .940 

25*70 

2 

105 

-1*28 

32.093 

25*03 

2 

1 10 

-1*29 

32.212 

25,93 

2 

US 

-1*32 

32.250 

25.96 

2 

120 

-1  .37 

32.376 

26,06 

2 

130 

-1*39 

32.502 

26.16 

2 

135 

-1*38 

32.550 

26*20 

2 

J 

140 

-1*41 

32.590 

26.24 

• 

_ ^  \  • 

"T'' -  1 

. 

.'i 

— 

_ 1 _ \M 

f 


-  .A'  ' ;  •  ■  -■' 

■■■  ■  iiii  ;  ' 


DATE  I0/?§/60 
HfVEL 
WEA  00 


CAST 


STATION  AR 1-029 
0BSEJ5VED  VALUE? 

HR  23  LAT  74-4fN  LONG  J4S-17W 
I  FC  03.  BA  24  DRV  -2&*7  WET 

SWL  01 R 


2 

2 

2 

2 


CL  0 

AMT  1 

SBA 

DIR 

DEPTH 

temp* 

SAL* 

SIGMA-T 

4 

-1*58 

29*120 

23.43 

10 

-1*59 

29*062 

23*38 

20 

-1.6Q 

29*090 

23*41 

30 

-1  .61 

29*090 

23*41 

40 

-1  i40 

30*110 

24*23 

30 

-1*33 

30*550 

24.58 

7B 

-1.01 

31*330 

2S.2L 

101 

-1  ^24 

32  *  1 36 

25.06 

151 

-1^44 

;i2*932 

26.51 

202 

-1*44 

33.420 

£6.91 

232 

-1.15 

33.322 

27.22 

303 

-0*31 

34,470 

27.71 

404 

0*30 

34*790 

27.94 

SOS 

0*48 

34*830 

28.00 

606 

0*43 

34.890 

28.01 

BOB 

0*10 

34*800 

28.02 

loi'o 

-<^♦03 

34^070 

28lo2 

1212 

-0.23 

34.900 

28.06 

SDG  BTMCODE 

t  RELHU  VIS 
SECDI  LO 


STATION  AR 1-030 

OBSERVED  VALUES 

>NG  14£ 
>26.7 
SWL 


DATE 

10/29/60 

i  HR  01 

LAT  74 

-43N  L' 

WVEL 

DIR 

01  FC 

03  BA  24.  DRY 

WEA 

00  CL  0 

AMT  1 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

40 

-1*34 

29.978 

24.12 

1 

1 

1 

45 

U 

-1*38 

:i!?? 

30.341 
30 .720 
30.995 

24.41 

24.72 

24*94 

1 

65 

-1.16 

31*153 

25.07 

1 

70 

-1*10 

-1120 

31 *265 

25.16 

1 

00 

31.590 

25.42 

1 

85 

-1*20 

31 .700 

25.51 

1 

90 

-1*23 

31*820 

25*61 

1 

95 

-1  .22 

31.990 

25.74 

WET 

DIR 


SDG  BTMCODE 

.  RELHU  VIS 
SECDI  LD 


f  '■  I  I-  I  '■  '  *1 


>r 


STATlOht  ARl-031 


OBSERVED  VALUES 

DATE  10/31/60  HR  00  LAT  74-48N  LONG  148-52W 

'26*4  WET 
PWL  DIR 


WVEL 

OIR 

36  FC 

03  flA  ; 

20  DRV 

WEA  01 

CL  0 

AMT  1 

sea 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SICMA-rT 

3 

4 

-1  «59 

29*110 

23*42 

3 

10 

-1  #60 

29*010 

23*34 

2 

20 

-1  *61 

29*112 

23*42 

? 

SO 

-1  *63 

29*110 

23*42 

2 

40 

-1  «62 

29*010 

23*34 

« 

IS 

-1*43 

36*300 

. 24.33 

S 

Is 

-1  *33 

31*166 

25.08 

3 

IQO 

-1  .23 

31*910 

25*68 

« 

2 

-1^45 

32*638 

26*32 

2 

201 

-1.42 

35*256 

26*77 

1 

251 

-0*76 

34*186 

27*50 

1 

301 

-0*12 

34*600 

27*81 

1 

402 

0*34 

34*770 

27.92 

1 

502 

0*47 

34.830 

27.96 

1 

603 

0*39 

34*830 

27*97 

1 

804 

0*17 

34*850 

28*00 

1 

1005 

-o*o<i 

34*880 

26.03 

1 

1206 

-0.22 

34*900 

28*06 

SDG  BTMCOOE 

♦  RELHU  V I S 
SECOI  LD 


STATION  ARl-032 


VALUES 


148-55W 
2  WET 
OIR 


SDG  BTMCODE 

relhu  vis 
SECDI  LD 


DATE 

10/31/60 

HR  02 

LAT  74-37N  L 

WVEL 

DIR 

01 

FC 

03  BA 

21  DRY 

WEA  0 

1  CL  0 

AMT  0 

SEA 

OIR 

CAST 

depth 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

1 

40 

-1 

♦  59 

29.  110 

23*42 

1 

45 

-I 

.37 

30*110 

24*23 

1 

55 

-1 

*45 

30*612 

24*64 

1 

60 

-1 

»32 

30*780 

24,77 

1 

65 

-1 

^37 

31*038 

24*98 

1 

70 

-1 

.42 

31*124 

25*05 

1 

80 

-1 

.4fi 

31 *236 

25,18 

1 

85 

-1 

♦  2Q 

31*465 

25*32 

i 

£0 

-1 

*  1  4 

31 *630 

25*45 

1 

95 

-1 

♦  19 

3!  *792 

25.58 

2 

105 

-1 

1 24 

32*009 

25.76 

2 

110 

-1 

♦  27 

32*095 

25,83 

2 

115 

-1 

*40 

32*260 

25*97 

2 

120 

-1 

.35 

32*316 

26*01 

a 

^22 

♦  49 

32*410 

25*09 

2 

135 

-I 

♦  39 

32*460 

26*13 

2 

140 

-1 

*42 

32*510 

26.17 

I : 


i: 


■-'i-  ■■ 


■  ./ 


. STATION  ARl-033 
OBSERVED  VALUES 


date  11/01/60  HR  01  LAT  74-34N  LONG  149“13W  SOG 

WVEL  DIR  03  FC  04  BA  23  DRY  -lRt6  WET  -20«S  RELHU 

WEA  78  CL  0  AWT  7  SEA  DIR  5WL  DIR  SECDI 


BTMCODE 

VIS 

LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL«  . 

SIGNA- 

2 

4 

-1  »60 

29.000 

.  23*33 

a 

10 

-1  ,61 

29. 190 

23*49 

a 

20 

-1 .63 

29.196 

23,49 

a 

30 

-1  .63 

£9.180 

23.48 

a 

40 

-1  Uo 

29.180 

23,48 

a 

50 

-1  t45 

29.636 

23,85 

2 

75 

-1*22 

31*146 

as, 06 

a 

IPO 

-|.2Q 

31*680 

25*49 

2 

150 

-i  ^45 

32*540 

36*20 

2 

2Q1 

-1  f46 

32*990 

26*56 

1 

251 

-0.77 

33*900 

27.27 

1 

301 

-0*05 

34.630 

27*B3 

1 

402 

0.43 

34*790 

27,93 

1 

502 

0.47 

34.870 

28,00 

1 

603 

0.50 

34.976 

28,08 

1 

804 

0,15 

34,983 

28,10 

1 

lojbs 

-O.O"^ 

34.985 

28,12 

1 

1206 

-0.21 

34.985 

28*13 

STATION  AR 1-034 
OBSERVED  VALUES 


DATE  11/01/60  HR  04  LAT  74-33N  LONG  149-20W 
WVEL  DIR  36  FC  03  BA  25  DRY  -25.3  WET 

WEA  00  CL  0  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR 


WEA 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

OIR 

cast 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

1 

4Q 

-1 .56 

29*605 

23*82 

1 

45 

-1.30 

30.280 

84,37 

1 

59 

-1.34 

30*680 

24*69 

1 

60 

-1.23 

30*940 

24*90 

1 

65 

-1.18 

31*010 

24*95 

1 

-U  13 

31*200 

25*10 

1 

BO 

-M24 

31 .A90 

as  *34 

1 

I5 

-1.20 

31,590 

25.42 

1 

90 

-6,92 

31*600 

25*49 

1 

95 

-1,20 

31*860 

25*64 

2 

103 

-1,30 

32*030 

25,78 

2 

110 

-1,29 

32*160 

25*88 

2 

115 

-1*35 

32*230 

25. 9A 

2 

120 

-1.36 

32,300 

26*06 

2 

130 

-1.40 

32,430 

26*11 

2 

135 

-1.2a 

32*475 

26*14 

2 

14b 

-1,39 

32*540 

26*19 

SDG  BTMCODE 

*  RELHU  VIS  7 
SECDI  LD 


V  / 


'  '  '  ' 


'T- 


f  -  ' 

■I  ' 


'i-- 


I 


>.  ,  v  i- 


i  ■  ;(  •,  ,.  .1 


STATION, ,ARl-035 
.  ,  OBSERVED  VALUES 

DATE  n/03/60  HR  00  LAX  74-31N  LONG  149-36W 
WVEL  DIR  36  HC  03  BA  35  DRV  -30«9  ,  WET  ■ 
WEA  00  CL  O  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR 


WEA 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

SIGMA- 

a 

4 

-1  #60 

28*990 

23,33 

2 

10 

-1  #61 

28*960 

23*30 

2 

20 

-1  #61 

28*950 

23.29 

2 

30 

—  1  *64 

29*020 

23.35 

2 

40 

-1  *36 

30.020 

24*16 

2 

50 

-1*31 

30*615 

24*64 

2 

75 

-1  *43 

31 *380 

25.26 

2 

100 

-1  *25 

31 *950 

25*71 

2 

150 

-1*43 

32*490 

26,15 

2 

200 

-1*45 

33*230 

26*75 

1 

250 

-0*93 

33*960 

27*33 

1 

300 

-0*18 

34  *490 

27,72 

1 

400 

0.33 

34*785 

27,94 

1 

500 

0*48 

34*800 

27,94 

1 

600 

0*41 

34*830 

27,9-’ 

1 

800 

0,15 

34*860 

28,01 

1 

1000 

-0*03 

34*a§0 

28,04 

1 

1200 

-0*21 

34*930 

28,08 

SDG  BTMCODE 

32 •!  RELHU  VIS  6 
SECDI  LD 


STATION  ARl-036 
OBSERVED  VALUES 

date  11/03/60  HR  02  LAT  74-31 N  LONG  149-39W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  01  EC  03  BA  35  DRY  -30t6  WET  .  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  C  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


WVEL 

DIR 

01  FC 

03  BA 

35  DRY 

WEA  00 

CL  C 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

T«^MP, 

SAL. 

sigma-t 

1 

40 

-1  ,37 

30.050 

CO 

♦ 

9 

(Vi 

1 

45 

-1,35 

30*330 

24*41 

1 

55 

-1  *20 

30*780 

24,77 

1 

60 

-1.19 

30*960 

24,91 

1 

67 

-1  .38 

31 *085 

25.02 

1 

70 

-1  .47 

31*179 

25*09 

1 

80 

-1  .25 

31  .490 

25,34 

1 

85 

-1  .23 

31 *610 

25,44 

1 

90 

-1,17 

31 *660 

25,48 

1 

95 

-1  .23 

31 *890 

25,66 

2 

105 

-1  *28 

32*000 

25,75 

2 

110 

-1  ,29 

32*060 

25*80 

2 

115 

-1  *31 

32*100 

25,84 

2 

120 

-1  ,36 

32*150 

25,88 

2 

130 

-1  ,40 

32*250 

25,96 

2 

135 

-1  .37 

32*300 

26,00 

2 

140 

-I  ,42 

32.350 

26,04 

-I  f.\ 


'  III  r.i  ■  I 


STATION  ARl-037 
OBSERVED  VALUES 

DATE  11/06/60  HR  03  LAT  74-30N  LONG  149-57W  SDG  8TMC0DE 

WVEL  DIR  10  EC  03  BA  32  DRY  -30tl  WET  -31 «1  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  O  AMT  O  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

temp* 

SAL. 

SIGMA- 

a 

4 

-1*60 

29.781 

23.97 

a 

10 

-1.62 

29.490 

23.73 

a 

ao 

-1.62 

29.470 

23.71 

a 

30 

-1.64 

29.470 

23.71 

a 

40 

-1  .51 

30.320 

24.40 

a 

50 

-1.35 

30*620 

?4.64 

a 

75 

-  1  ♦  -33 

3 1 «  380 

25*25 

a 

100 

-1  .as 

32.026 

25.77 

a 

150 

-1.4! 

32.690 

26.32 

a 

200 

-  1  .44 

33*320 

26. P3 

1 

250 

.82 

34.386 

27.67 

1 

300 

-1^  .  1  4 

34.762 

27,94 

1 

400 

0.33 

34.960 

28.08 

1 

500 

0.45 

35*040 

28.  1  3 

1 

600 

0.29 

35* 1 30 

28.22 

1 

800 

0.16 

35. 1 80 

28.26 

1 

1  000 

-0.05 

35.160 

28.26 

1 

1200 

-0.20 

35 . 1 65 

28.27 

STATION  A9i_n3B 
OBSERVED  VALUES 

DATE  11/06/6'^  -If-’  L-AT  7A-3n\  LONG  1  6Q-SRW  SDG  '=<TMCODE 

WVEL  DIR  1"  '^7  =^A  3n  nPv  -2B,S  WET  -29»E  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  ^  ■'■'IT  o  S'- A  niR  SWL  DIR  SECDI  LD 

CAST  depth  T--MP,  SAL*  SI(.,MA-T 


1 

40 

-1.50 

29.610 

23.8  3 

1 

45 

-1.38 

30.354 

24,43 

1 

55 

30.740 

1 

60 

-1,24 

30.998 

24,94 

1 

65 

-1  .26 

31.106 

?5,07 

1 

70 

-1,29 

31.276 

25,17 

1 

80 

-1  ,28 

31 .460 

25,32 

1 

85 

-1  .2a 

3 ! .580 

75,4  1 

1 

90 

-1,18 

31 .730 

25,53 

1 

95 

-1  ,22 

31,846 

25,63 

2 

1  05 

-1.28 

32.050 

25,79 

2 

1  10 

-1.28 

32. 1 80 

25,90 

2 

1  15 

-1.29 

32.2-30 

25,94 

2 

120 

-1.34 

32.310 

26,0  1 

2 

1  30 

-1.39 

32.500 

26,16 

2 

135 

-1  .  37 

32.510 

26,17 

2 

1  40 

-1.40 

32.600 

26.24 

4  W  I  J  ▼  A  X  3  4  V.S 


M  V 


STATION  ARl-003 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

1 1  /08/60 

HR  00 

LAT  74 

-28N  LI 

WVEL 

DIR 

29  EC 

03  BA  38  DRY  ■ 

WE4 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

temp. 

SAL, 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  ,61 

29,300 

23,58 

2 

10 

-1  f61 

29,270 

23,55 

2 

20 

-1,62 

29,270 

23,55 

2 

30 

- 1  ,65 

29,290 

23,57 

2 

40 

-1,58 

29,460 

23,71 

2 

50 

-1  ,36 

30,520 

24,56 

2 

75 

-1,33 

31,180 

25*09 

2 

100 

-1.22 

31 ,840 

25,62 

2 

150 

-1,41 

32,564 

26,21 

2 

200 

-1,43 

33,174 

26,71 

1 

250 

-0,77 

34,130 

27,46 

1 

300 

-0,15 

34,588 

27*80 

1 

400 

0,32 

34,750 

27,91 

1 

500 

0,49 

34,792 

27,93 

1 

600 

0,42 

34  *858 

27.99 

1 

800 

0,13 

34,850 

28,00 

1 

1000 

-0,07 

34*880 

28,03 

1 

1200 

-0,20 

34*890 

28,05 

SECDI 


BTMCODE 
i  VIST 

LD 


DATE  11/08/60 


STATION  ARl-OAO 

OBSERVED  VALUES 

LAT  7A-27N  LONG  150-03W 
RA  38  .  DRV  -32*0  WET 
EA  DIR  SWL  DIR 


WVEL 

DIR 

28 

FC 

02  RA  : 

38  . DRV 

WEA  00 

CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

temp. 

SAL, 

S IGMA-T 

1 

40 

1 

*60 

29,528 

23,76 

1 

45 

— 

1 

,39 

30,242 

24,34 

1 

55 

30,730 

1 

60 

— 

1 

,26 

30,870 

24,84 

1 

65 

1 

,20 

31 ,050 

24,98 

1 

70 

1 

,21 

31 ,120 

35,04 

1 

80 

— 

i 

,32 

31 ,444 

25,31 

1 

85 

- 

1 

,16 

31 ,568 

25,40 

1 

90 

1 

i22 

31,670 

25*49 

1 

95 

1 

,18 

31 ,790 

25,58 

2 

105 

— 

1 

,25 

32,094 

25,83 

2 

1 10 

- 

1 

,29 

32,201 

25.92 

2 

115 

1 

.31 

32,250 

25,96 

2 

120 

— 

1 

,36 

32,295 

26,00 

2 

130 

- 

1 

,39 

32.300 

26,00 

2 

135 

— 

1 

< 

,36 

32,386 

26,07 

2 

140 

- 

1 

,40 

32,536 

26,19 

-03W  SDG 
WET  -33 ♦!  RELHU 
DIR  SECDI 


BTMCODE 

VIS 

LD 


V'/  • 


STATION  ARl-041 
OBSERVED  VALUES 


DATE  U/11/60  HR  04  LAT  74-21N  LONG  150-lSW 
WVEL  OIR  30  FC  02  BA  27  DRY  -17«6  WET 

WEA  78  CL  6  amt  8  SEA  OIR  $WL  OIR 


SDG  BTMCOOE 

18*4  RELHU  VIS 
SECDI  LD 


6 


cast 

DEPTH 

TEMP* 

2 

4 

-1  .61 

2 

10 

-1  .65 

2 

20 

-1  .63 

2 

30 

-1.66 

2 

40 

-1.68 

3 

50 

-1  .68 

2 

75 

-1  .51 

2 

100 

-1  124 

2 

150 

-1  *39 

2 

200 

-1.46 

1 

250 

-0.86 

1 

300 

-0.10 

1 

400 

0.33 

1 

500 

0,45 

1 

600 

0,40 

1 

800 

0.14 

1 

1  000 

-0,07 

1 

1200 

-0.24 

SAL*  SIGMA-T 


STATION  ARl-042 
OBSERVED  VALUES 


date  11/11/60  HR  06  LAT  74-20N  LONG  150-18W 
WVEL  DIR  30  FC  02  BA  27  DRY  -17.6  WET 


WEA  78 

CL  6 

AMT  8 

SEA 

D  IR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

S IGMA-T 

1 

45 

-1  .64 

1 

55 

-1  .55 

1 

60 

-1  .47 

1 

65 

-1.50 

1 

70 

-1 .30 

1 

80 

-1,39 

1 

85 

-1  .42 

1 

90 

-1  .28 

1 

95 

-1  *26 

2 

105 

-1,22 

2 

no 

-1,28 

2 

115 

-1  ,29 

2 

120 

-1  .35 

2 

130 

-1.38 

2 

135 

-1.35 

2 

140 

-1.42 

SDG  BTMCODE 

18*4  RELHU  VIS  6 
SECDI  LD 


,1 


S. AT I ON  ARt-043 
OBSERVED  VALUES 

DATE  11/12/60  HR  01  LAT  74-18N  LONG  1S0-22W  SOS 
WVEL  DIR  18  FC  03  BA  17  DRY  -28.9  WET  -29.6 


WEA  00  CL  0  AMT  1 


cast 

DEPTH 

TEMP, 

2 

4 

-1  .51 

2 

10 

—  1  .63 

2 

20 

-1  «63 

2 

30 

-1  ,68 

9 

40 

-1.66 

2 

50 

-1  ,67 

2 

76 

—  1  ,45 

2 

100 

-1  ,26 

2 

150 

-1  ,41 

2 

200 

-1  ,43 

1 

250 

-0,93 

1 

300 

-0,12 

1 

400 

0,36 

1 

500 

0,49 

1 

600 

0,41 

1 

800 

0,14 

1 

lood 

-0  l07 

1 

1200 

-0^22 

SEA 

SAL. 


DIR 
SI6MA-T 


SWL 


DIR 


RELHU 
SECDI 


BTMCOOE 

VIS 

LD 


DATE  11/12/60 


WEA 

00  cl  0 

AMT  1 

SEA 

cast  DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

1 

45 

-1  ,65 

1 

55 

-1  ,55 

1 

60 

-1  ,47 

1 

65 

-1  ,46 

1 

70 

-1  ,44 

1 

§5 

-1  <48 

1 

§5 

-1  ,40 

1 

90 

-1,29 

1 

95 

-1  ,27 

2 

105 

-1  ,25 

2 

110 

-1  ,27 

2 

115 

-1  ,29 

9 

120 

-1  ,34 

9 

130 

-1,39 

9 

135 

"1  ,38 

1 

i  140 

^1,39 

STATION  AR 1-044 
OBSERVED  VALUES 

HR  02  LAT  74-18N  LONG  150-23W  SDG 
i  FC  03  BA  17  DRY  -20*9  WET  -29.6 


DIR 
SIGMA-T 


SWL 


DIR 


RELHU 
SECDI 


BTMCODE 

VIS  6 
LD 


STATION  API -047 
OBSERVED  VALUES 


date  1 

1/17/60 

1  HR  02 

LAT  74-1 

2N  LONG  151 

WVEL 

OIR 

08  FC 

03  BA  14 

DRY  -32,8 

WEA  00 

CL  0 

AMT  3 

SEA  D1 

R  SWL 

cast 

DEPTH 

TEMP, 

SAL*  SI 

GMA-T 

2 

4 

-1*64 

2 

10 

-1*64 

2 

20 

-1  *64 

2 

30 

-1*69 

40 

-1  .66 

<, 

50 

-1.59 

2 

75 

-1*44 

« 

100 

-1*16 

2 

150 

-1*41 

2 

200 

-1*40 

\ 

250 

-0*72 

I 

300 

-0*1  1 

1 

400 

0*37 

1 

500 

0»49 

1 

600 

0,37 

1 

800 

0,15 

I 

1000 

-0,03 

I 

1200 

-0,23 

-IBW  SDG  BTMCODE 

WET  -33* a  RELHU  VIS 
DIR  SECOI  LD 


STATION  ARl-048 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

11/17/60  HR  04 

LAT 

74- 

16N 

LONG  151 

WVEL 

OIR 

06  FC 

00  RA 

14 

DRY 

-32*8 

WE  A 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

D 

IR 

SWL 

CAST 

depth 

TEMP, 

SAL* 

5 

igma- 

T 

1 

45 

-1,65 

1 

55 

-1,55 

1 

60 

-1,38 

1 

65 

-1,23 

1 

70 

-1,36 

1 

eo 

-1,52 

1 

85 

-1,19 

1 

90 

-1,24 

1 

95 

-1,15 

2 

105 

-1,24 

2 

1  10 

-1  ,25 

2 

1  15 

-1,28 

2 

120 

-1  ,34 

2 

130 

-1,37 

2 

135 

-1,35 

2 

140 

-1,40 

-23W  SDG  BTMCODE 

WET  34*1  RELHU  VIS 
DIR  SECDI  LD 


: 


STATION  ARl-049 
OBSERVED  VALUES 

date  11/19/60  HR  02  LAT  74-ioN  LONG  151-51W  SDG  BTMCOOE 

WVEL  DIR  07  FC  03  BA  16  DRY  -29»3  WET  -30«5  RELHU  VIS  7 

DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 

S16MA-T 


WEA 

00  CL  0 

AMT  1 

SEA 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL 

2 

4 

-1.63 

2 

10 

-1.64 

2 

20 

-1.66 

2 

30 

-1.67 

2 

40 

-1.67 

2 

50 

-1  ,66 

2 

75 

-1.46 

2 

100 

-1.20 

2 

150 

-1.40 

2 

200 

-1  *42 

1 

250 

-0.71 

1 

300 

-0.12 

1 

400 

0,28 

1 

500 

0,50 

1 

600 

0.40 

1 

800 

0.08 

1 

1  000 

-0.11 

1 

1200 

-0.27 

STATION  ARl-050 
OBSERVED  VALUES 
DATE  11/19/60  HR  04  LAT  74-16N  LONG  151-55W  SDG 

.  ‘  - --  --  ^21 ^3 

DIR 


WVEL 

DIR  07  FC 

00  i 

WEA  00 

CL  0  AMT  1 

SEA 

CAST 

DEPTH  TEMP, 

SAL 

1 

45  -1.64 

1 

55  -1,58 

1 

60  -1.30 

1 

65  - 1 . 35 

1 

70  -1.29 

1 

80  -1.50 

1 

85  -1.31 

1 

90  -1.16 

1 

95  -1.15 

2 

105  -1.29 

2 

110  -1.26 

2 

115  -1.28 

2 

120  -1,34 

2 

130  -1.39 

2 

135  -1,37 

2 

140  -1.41 

RA  16  DRY  -30*1 
DIR  SWL 

S IGMA-T 


BTMCODE 

RELHU  VIS  7 


SECDI 


LD 


* 


STATION  ARl-051 
OBSERVED  VALUES 


DATE  11/25/60  HR  04  LAT  74-03N  LONG  152"iOW 
WVEL  DIR  !0  FC  03  RA  19  DRY  “25 «1  WET 


WE  A  78 

CL  6 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMF« 

SAL, 

sigma-t 

2 

4 

-1  *56 

30,080 

24.21 

10 

-1  «62 

30,106 

24,23 

2 

20 

-1,68 

30,110 

24,23 

2 

30 

-1.70 

30,160 

24,27 

2 

40 

-1,68 

30,160 

24,27 

2 

50 

-1,58 

30.160 

24.27 

2 

75 

-1,42 

31,344 

25,23 

2 

100 

-1,31 

31 ,974 

25,73 

2 

150 

-1,41 

32,670 

26,30 

2 

200 

-1,46 

33.230 

26,75 

1 

250 

-0,79 

34,170 

27,49 

1 

300 

-0,17 

34,566 

27,79 

1 

400 

0,37 

34.734 

27*89 

1 

500 

0,50 

34,774 

27.92 

1 

600 

0,44 

34,824 

27.96 

1 

BOO 

0,10 

34.850 

28,00 

1 

lOOO 

-0,06 

34.850 

28,01 

1 

1200 

-0.21 

34,850 

28*02 

SOG  BTMCODE 

*  RELHU  VIS  5 
SECDI  LO 


STATION  ARl-052 
OBSERVED  VALUES 


DATE  1 

1/25/60 

1  HR  07 

LAT  74-04N  LONG  152-lOW 

WVEL 

OIR 

1 0  FC 

03  BA 

19  DRY  -25*1  WET 

WEA  78 

CL  6 

AMT  6 

SEA 

DIR  SWL  DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL, 

SI gma-t 

1 

45 

-1.65 

30,200 

24,31 

1 

55 

-1  ,48 

30,886 

24,86 

1 

60 

-1,49 

31,010 

24.96 

1 

65 

-1  ,46 

31,150 

25,07 

1 

70 

-I  ,45 

31*256 

25,16 

80 

-1,37 

31 ,440 

25*30 

1 

85 

-1  ,31 

31 ,610 

25,44 

1 

90 

-1,23 

31 ,686 

25,50 

1 

95 

-1  ,29 

31 .830 

25,62 

SDG  BTMCODE 

•  RELHU  VIS  5 
SECDI  LD 


i 


STATION  AR1-0S3 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

n/29/60  HR  03 

LAT  74 

-19N  L 

WVEL 

DIR 

13  FC 

03  BA  07  DRY- 

WEA 

02  CL  6 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL, 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  «65 

29*896 

24,06 

2 

10 

-1  .66 

29*970 

24.12 

2 

20 

-1  *67 

30*075 

24*20 

2 

30 

-1  *69 

30*066 

24.20 

2 

40 

-1  *67 

30*165 

24*28 

2 

50 

-1*66 

30*226 

24.33 

2 

75 

-1  *38 

31*146 

25.07 

2 

100 

-1  *24 

32*014 

25.76 

2 

150 

-1  *42 

32*738 

26*36 

2 

200 

-1  *42 

33*380 

26*87 

1 

250 

-0.86 

34.228 

27.54 

1 

300 

-0.18 

34*590 

27,81 

1 

400 

0.38 

34.720 

27,88 

1 

500 

0*51 

34.750 

27*90 

1 

600 

0.43 

34*788 

27.93 

1 

800 

0*15 

34*820 

27.97 

1 

1000 

-0  .06 

34*830 

27,99 

1 

1200 

-0,20 

34*860 

28,02 

21  7 
SWL 


153-23W 


VIET 

DIR 


SDG  BTMCOOE 

•  RELHU  VIS 
SECDI  LD 


STATION  ARl-054 
OBSERVED  values 


DATE  1 

1/29/60  HR  07 

LAT  74-19N 

WVEL 

DIR 

16  FC 

03  BA 

07  DRY 

WEA  78 

CL  6 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA- 

1 

45 

-1,66 

30*200 

24.31 

1 

55 

-1  *61 

30,360 

24.43 

1 

60 

-1*36 

30,756 

24.75 

1 

65 

-1  *37 

31 .060 

25.00 

1 

70 

-1  *38 

31.158 

25.08 

1 

-1  ,24 

31 *465 

26.32 

1 

85 

-1,17 

31 .560 

25.40 

1 

90 

-1,13 

31,756 

25.55 

1 

95 

-1  ,25 

31 ,922 

25.69 

2 

105 

-1  ,27 

32,200 

25.92 

2 

110 

-1  ,29 

32,386 

26.07 

2 

115 

-1  ,32 

32.390 

26.07 

2 

120 

-1  ,36 

32.550 

26.20 

2 

125 

-1  ,38 

32.620 

26.26 

2 

130 

-1  ,36 

32,746 

26.36 

2 

135 

-1  ,41 

32,745 

26.36 

long  153-27W 


23*3 

SWL 


WET 

DIR 


SDG  BTMCODE 

*  RELHU  VIS 
SECDI  LD 


/ 


i 

I  STATION  ARl-oaS 


OBSERVED  VALUES 


■ 

date 

1 1 /30/6O 

HR  02 

LAT  74 

-19N  LONG  153-39W 

SDG  BTMCODE 

T 

WVEL 

OIR 

FC 

BA 

DRY  «  WET 

,  RELHU  VIS 

WEA 

CL 

AMT 

SEA 

DIR  SWL  DIR 

SeCDI  LD 

CAST 

DEPTH 

temp. 

SAL* 

SIGMA-T 

■  - 

9 

4 

—  1  •  65 

29,922 

24,08 

1 

3 

10 

-1,65 

29,954 

24,11 

2 

20 

-1*68 

30,190 

24,30 

2 

30 

-1,70 

30,160 

24,27 

2 

40 

-1,69 

30,122 

24,24 

2 

50 

-1,64 

30*240 

24,34 

2 

75 

-1,40 

31,265 

25,16 

2 

100 

-1,21 

31 ,956 

25*72 

2 

150 

-1  ,41 

32,730 

26,35 

2 

200 

-1,38 

33,400 

26,89 

1 

250 

-0,66 

34,550 

27,79 

1 

300 

-0,  i2 

34,780 

27,96 

1 

400 

0,36 

35,070 

28*16 

1 

500 

0*51 

35.090 

28*17 

1 

600 

0,45 

35,090 

28,17 

1 

SOO 

0,19 

35,090 

28,19 

1 

1  000 

-0,05 

35.060 

23,19 

1 

1200 

-0,20 

35*082 

28,20 

STATION  AR 1-056 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

1 1/30/60 

HR  05 

LAT  74 

-19N  LONG 

153-40W 

SDG  BTMCODE 

WVEL 

OIR 

FC 

BA 

.  DRY  ♦ 

WET 

♦  RELHU  VIS 

WEA 

CL 

AMT 

SEA 

DIR  SWL 

DIR 

SECDI  LD 

CAST 

DEPTH 

temp. 

SAL, 

SIGMA-T 

1 

45 

-1,66 

30,160 

24,27 

1 

55 

-1,57 

30*330 

24,41 

1 

60 

-1.52 

30,870 

24,05 

1 

65 

-1,51 

31 ,056 

25,00 

1 

70 

-1,37 

31,112 

25,04 

1 

00 

-1,35 

31,338 

25,22 

1 

05 

-1,28 

31 ,460 

25,32 

1 

90 

-1,23 

31 ,643 

35,46 

1 

95 

-1,25 

31 ,720 

25,53 

2 

105 

-1,25 

31 ,976 

25,73 

9 

110 

-1,28 

32,050 

25,79 

s 

11$ 

-1,33 

32.220 

25,93 

2 

120 

-1,38 

32,290 

25,99 

2 

125 

-1,39 

32,410 

26,09 

2 

13© 

-1,37 

32,440 

26,1  1 

2 

13$  -^.42 

32,510 

26,17 

--  . .'.i'.  -  -  - 


STATION  ARl-057 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

12/03/60 

i  HR  02 

LAf  ■ 

4-1  ON  LONG  154-25W 

WVEL 

DIR 

03  FC 

03  BA 

31  DRY- 

34*9  WET 

WEA 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

SWL  DIR 

CA9T 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

z 

«i*61 

29*380 

23*64 

z 

10 

-1  *6i 

29*400 

23*66 

z 

20 

-1*63 

29*380 

23,64 

z 

30 

-1  *69 

30*190 

24,30 

z 

40 

-1  *67 

30*260 

24*35 

z 

50 

-1  *36 

30*990 

24*94 

z 

75 

-1  *28 

31 *780 

25,58 

z 

100 

-1  *32 

32*300 

26,00 

z 

150 

32*810 

z 

200 

33*100 

1 

250 

-1  *00 

33*958 

27*33 

1 

300 

-0*19 

34*650 

27.85 

1 

400 

0*39 

34*750 

27,90 

1 

500 

0*50 

34*850 

27,98 

1 

600 

0,38 

34*880 

28*01 

1 

BOO 

0,09 

34*880 

28*02 

1 

1000 

-0*07 

34*890 

28*04 

1 

1200 

-0.17 

34 ,900 

28,05 

SDG  BTMCODE 

«  RELHU  VIS  7 
SECDI  LD 


STATION 

OBSERVED 


DATE 

12/03/60 

HR  05 

LAT  74 

-09N 

WVEL 

DIR 

03 

FC 

02  BA  34  DRY 

WEA 

00  CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

sigma- 

1 

45 

-1 

,44 

30*020 

24.80 

1 

55 

-1 

*39 

31*280 

25.  17 

1 

60 

-} 

*40 

31*265 

25*  16 

1 

65 

-1 

.35 

31*465 

25*32 

1 

70 

-1 

*27 

31 *650 

25*47 

1 

80 

-1 

*25 

31 *985 

25.74 

1 

85 

-1 

,34 

32*030 

25*78 

1 

90 

*25 

32*160 

25*88 

1 

95 

-1 

*29 

32*250 

25*96 

2 

105 

-1 

*35 

32*436 

26*11 

2 

1 10 

-1 

♦  37 

32.474 

26*  14 

2 

115 

-1 

.36 

32*530 

26.  19 

2 

120 

-1 

.39 

32*590 

26*23 

2 

125 

-1 

.35 

32*632 

26*27 

2 

130 

-1 

•  26 

32*740 

26*35 

2 

135 

-1 

.22 

32*780 

26*38 

AR 1-058 
VALUES 

LONG  154-26W  SDG  BTMCODE 

-33*0  WET  -34,3  RELHU  VIS  7 
SWL  DIR  SECDI  LD 

T 


STATION  ARI-059 
OBSERVED  VALUES 

DATE  12/04/60  HR  03  LAT  74»*08N  LONG  1S4-40W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  07  FC  03  BA  41  DRY  -31,3  WET  -32,6  RELHU  VIS  6 

WEA  01  CL  5  AMT  2  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

sigma-t 

1 

4 

-1  ,60 

29.135 

23.44 

1 

10 

-1  .60 

29.150 

23*45 

1 

20 

-1  .56 

29.868 

24,04 

1 

30 

-1  .58 

30.250 

24,34 

1 

40 

«l  *53 

30,640 

24.66 

1 

50 

-1  ,38 

31 .040 

24.98 

1 

75 

-1  *29 

31 .680 

25,50 

1 

100 

-1  .23 

32.260 

25.96 

1 

150 

-1.42 

32,810 

26.41 

1 

200 

-1  ,42 

33,360 

26.86 

STATION  ARl-060 
OBSERVED  VALUES 

DATE  12/04/60  HR  06  LAT  74-08N  LONG  154-42W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  07  FC  03  RA  41  DRY  -31,3  WET  -32*6  RELHU  VIS  6 

WEA  01  CL  B  amt  2  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

55 

-1.45 

31,160 

25,08 

1 

60 

-1  .49 

31,236 

25.14 

1 

65 

-1.44 

31 ,348 

25,23 

1 

70 

-1.32 

31 ,460 

25.32 

1 

80 

-1  .28 

31 .970 

25,73 

1 

85 

-1,33 

32,050 

25,80 

1 

90 

-1,22 

32,120 

25,85 

1 

95 

-1,35 

32,180 

25,90 

« 


STATION  ARI-0S3 
OBSERVED  values 


SDG  BTMCODE 

t  RELHU  VIS  5 
SECDI  LD 


station  ARl-064 
OBSERVED  VALUES 

date  12/51/60  HR  02  LAT  74-26N  LONG  157-59W  SDG  BTMCODE 

WVEL  DIR  07  FC  03  BA  26  DRY  *  WET  »  RELHU  VIS  6 

WEA  02  CL  0  AMT  6  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL. 

S  IGMA-T 

2 

4 

-1  .54 

28.270 

22.74 

2 

10 

-1  *54 

28.306 

22.77 

2 

20 

-1*59 

29,012 

23*34 

2 

30 

-1*68 

30,116 

24*24 

2 

40 

~1  *61 

30,470 

24.52 

25.09 

2 

50 

-1  #44 

31,175 

2 

■75 

-1.37 

31,692 

25*51 

2 

lOO 

-1*28 

32,222 

25.93 

2 

150 

-1*44 

32^898 

26.49 

2 

200 

-1*41 

33,578 

27*04 

1 

250 

-0.58 

34  *  386 

27*66 

1 

300 

-0.06 

34.666 

27*86 

1 

400 

0.40 

34.820 

27.96 

1 

500 

0.51 

34.880 

28.00 

1 

600 

0.40 

34.940 

28.06 

1 

800 

0,17 

34.940 

28.07 

1 

1000 

-0,07 

34.946 

28*09 

1 

1200 

-0.19 

34.930 

28.  10 

t 


f 


STATION  AR 1-065 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

12/21 /6C 

1  HR  06 

LAT  74 

-27N  L( 

WVEL 

OIR 

06  EC 

03  BA  22  DRY 

WE4 

0(5  CL  ft 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

1 

45 

-1*45 

30*815 

24*80 

1 

SI 

-1.46 

31.160 

25*08 

1 

6$ 

-1*50 

31  *212 

25*12 

1 

65 

-1.31 

31*362 

25*2A 

1 

70 

-  1  .44 

31*320 

25*21 

1 

60 

-1*34 

31*686 

25*50 

1 

65 

-1*26 

31 *832 

25,62 

1 

eo 

-1*23 

32*030 

25*78 

1 

95 

-1*27 

32.196 

25*91 

2 

105 

-1  .33 

32.230 

25*94 

2 

1  10 

-1.33 

32*372 

26  *  06 

2 

1  15 

-1.36 

324500 

26*16 

2 

120 

-1  .42 

32.550 

26*20 

2 

125 

-1.41 

32 .586 

26*23 

2 

130 

-1*40 

32*633 

26*29 

2 

135 

-1.43 

32.670 

26*30 

SWL 


150-O3W 

WET 

DIR 


SOG  BTMCODE 

t  RELHU  VIS 
SECDI  LO 


STATION  ARJ-066 
OBSERVED  VALUES 


date  1 

2/21 /60 

HR  0 

8  LAT  74 

-27N  LONG  158-02W 

SDG  BTMCODE 

WVEL 

OIR 

06  FC 

03  BA  22  DRY- 

24*6  WET 

*  RELHU  VIS 

WEA  00 

CL  0 

AMT  0 

SEA 

DIR 

SWL  DIR 

SECDI  ■  LD 

CAST 

depth 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

250 

-0.60 

34*335 

27*62 

1 

300 

-0.08 

34.646 

27*85 

1 

4  00 

0.41 

34.820 

27*96 

1 

500 

0.52 

34.900 

28*02 

1 

600 

ft.38 

34.900 

28*02 

1 

800 

0.10 

34.900 

28,04 

1 

1000 

-0.09 

34.900 

28.05 

1 

1200 

-0.21 

34.900 

28.06 

'  .  j'  ; 


.  t:-'. 


STATION  AR1-0S9 
OBSERVED  VALUES 


DATE  12/30/60  HR  01  LAT  y4-44N  LONG  16I-10W 
WVEL  DIR  03  FC  04  BA  33  DRY-  25*8  WET 

WEA  OB  CL  O  amt  6  SEA  DIR  SWL  DIR 


SOG  BTWCODE 

*  RELHU  V I S 
SECDI  LO 


ca^t 


DEPTH 

temp* 

SAL. 

SIGMA-T 

-1.52 

27.653 

22*24 

10 

-1.51 

22.33 

20 

-1*53 

27*760 

22.35 

30 

-1.60 

30.340 

24.42 

40 

-1.50 

3liu0 

25.04 

50 

-1.50 

31*260 

25.13 

75 

-1*48 

31.740 

26.56 

100 

-1.36 

32*410 

26*09 

150 

-1  .46 

33.180 

26.71 

200 

—  1  ♦  48 

33.672 

27.11 

250 

-0.56 

34 ♦ 356 

27.63 

300 

-0.03 

34.650 

27.85 

400 

0*45 

34*842 

27.97 

500 

0.52 

34*870 

27.99 

600 

0*34 

34.896 

28.02 

BOO 

0  *06 

34*630 

28.07 

1  OOO 

-0*14 

34*9io 

28*08 

1200 

-0*26 

34.930 

28.03 

STATION  AR 1-070 
OBSERVED  VALUES 


DATE  12/30/60  HR  06  LAT  74-44N  LONG  161-lOW  5DG 


WVEL 


DIR  04  FC  03  BA  34  DRY-  25.7  WET 
:L  O  amt  6  SEA  DIR  SWL  DIR 


WEA 

78  CL  0 

AMT  6 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SlGMA-T 

1 

45 

-1  .50 

31.216 

25.13 

1 

55 

-1  *57 

31*140 

25.06 

1 

60 

-1  .57 

31.430 

25.30 

1 

65 

-1*56 

31 .464 

25.33 

1 

TO 

-1  .51 

31*539 

25.40 

1 

80 

-1.44 

31.900 

25*68 

1 

85 

-1  .35 

32.112 

25.85 

1 

90 

-1  .46 

32.162 

25*89 

1 

95 

-1*33 

32*280 

25.98 

2 

105 

-1.37 

32.426 

26*10 

2 

110 

-1  .40 

32.480 

26.15 

2 

115 

-1  .39 

32.6Q2 

26.24 

2 

120 

-1  .44 

32*610 

26.25 

2 

125 

-1  .44 

32.698 

26.32 

2 

130 

-1  *41 

32.768 

26*38 

2 

135 

-}  .46 

32.835 

26.43 

BTMCODE 

RELHU  VIS  5 
SECDI  LD 


''’"'ll  L! L j  L 


STATION  ARl-071 
OBSERVED  VALUES 


DATE  01/01/61 
WVEL 
WE|  02 


CAST 


HR  03  LAT  74-42N  LONG  161-35W  SDG 


FC  03  BA  36 


CL  0 

AMT  5 

SEA 

DIR 

depth 

TEMP# 

SAL* 

SIGMA-T 

-1  #51 

27.842 

22*40 

10 

-1  *51 

27*840 

22*39 

20 

-1  *55 

26*660 

23.07 

30 

-1  *66 

30*208 

24*31 

40 

-1  *51 

30*946 

24*91 

BO 

-1  *55 

31 *246 

25*15 

78 

-1  *40 

31*620 

25*45 

1 00 

-1  #38 

32*450 

26*12 

150 

-I  .46 

32.986 

26*56 

200 

-1  *46 

33*636 

27.00 

250 

-0*56 

34*490 

27.74 

300 

-0*01 

34.680 

27.87 

400 

0*46 

34.730 

27*88 

500 

0*49 

34*785 

27*93 

600 

0*31 

34*840 

27.90 

800 

0*05 

34*850 

20.00 

1000 

-0*13 

34*906 

28.05 

1200 

-0.25 

34*920 

28.07 

DRY-  29*9 
SWL 


WET 

DIR 


RELHU 
SECOI 


BTMCOOE 
VIS 
LD 


DATE 

WVEL 

WEA 

cast 


01/01/61 

DIR 

01 


STATION  ARl-072 
OBSERVED  VALUES 

HR  06  LAT  74-42N  LONG  161-37W 
07  FC  03  BA  34  DRY-  31.6  WET 


s 

a 

a 

a 


CL  0 

AMT  2 

SEA 

DIR 

DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

45 

-1  .50 

31*144 

25.07 

58 

-1  .53 

31 *326 

25*21 

60 

-1  .59 

31 *530 

25.38 

68 

-1  #55 

3i *570 

25*41 

70 

-1  *47 

34  *566 

25.41 

fiQ 

-1  *36 

32*005 

25*76 

Bfi 

-1  *20 

32*1  10 

25*84 

9© 

-1  .36 

32*266 

25*99 

95 

-1  *34 

32.346 

26.04 

lOS 

-1  *43 

32*562 

26.23 

1 10 

-1  .44 

32.700 

26*32 

US 

-1  *45 

32*790 

26*40 

120 

-1  *45 

32.896 

26*48 

125 

-1  *45 

32*876 

26*47 

130 

-1  *44 

32*930 

26.51 

135 

-1  *45 

33*050 

26*61 

SWL 


DIR 


SDG  BTMCODE 

»  RELHU  VIS 
SECOI  LD 


-rr- 


r  r  ■  i',';'. 


■  ■  I.  ■  ■ 


.  .1  ■ , 


•j 


STATION  AR 1-073 
OBSERVED  VALUES 


DATE  01^04/61  HR  02  LAT  74-40N  LONG  162-17W  SDG 
WVEL  DIR  04  FC  03  BA  23  DRY-  34t7  WET  « 


Ct  0 

AMT  2 

SEA 

DIR 

DEPTH 

TEMP* 

SAL, 

SIGMA-T 

A 

-0*50 

27,960 

22,47 

1  Q 

-0.49 

27,946 

22,46 

20 

-0.33 

28,123 

22,60 

30 

-I  .66 

30,180 

24*29 

40 

“1  .55 

30,926 

24,89 

50 

—  1  *  60 

31 ,288 

25,19 

■^3 

-i  *47 

31 ,94Q 

25*71 

100 

-i  .44 

32,512 

26*17 

150 

-i  .53 

33,180 

26,72 

200 

-1  .30 

33,778 

27,19 

250 

-0.33 

34,490 

27,73 

300 

0,07 

34*695 

27,88 

400 

0,48 

34*830 

27,96 

500 

0,49 

34,878 

28,00 

600 

0.32 

34,910 

28,04 

800 

0,05 

34*920 

28,06 

1  oOo 

-0.13 

34,926 

28,0^7 

1200 

-0.24 

34,960 

28,1  1 

BTMCOOE 
RELHU  VIS  7 
secoi  LO 


STATION  ARl-074 
OBSERVED  VALUES 


DATE  01/04/61  HR  02  LAT  74-39N  LONG  162-18W  SDG 

rv  «  n  MM-  MM  MM  MM..  M  ..  ^ 


WVEL 


WEA  01 

CL  0 

AMT  1 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

45 

-1  ,5} 

31 ,200 

25*11 

1 

55 

-1  ,59 

31 ,370 

25,25 

1 

60 

-1,62 

31 ,465 

25,33 

1 

65 

-1,57 

31,610 

25.45 

1 

70 

-1  ,61 

31 ,740 

25,55 

1 

BQ 

-1  ,45 

32,066 

25,81 

\ 

8p 

-i  ,38 

32,196 

25,92 

1 

90 

-1,36 

32,3QQ 

26,00 

1 

95 

-1,39 

32*440 

26,  1  1 

2 

105 

—  1.44 

32,570 

26,22 

2 

110 

-1.47 

32,640 

26,28 

2 

115 

-1.59 

32,710 

26,34 

2 

120 

-1  .49 

32,806 

26,41 

2 

125 

-1  .49 

32,886 

26,46 

2 

130 

-1.44 

32,954 

26,51 

2 

135 

-1  ,50 

33,006 

25,57 

WET 

DIR 


RELHU 

SECDI 


BTMCOOE 


VIS  7 
LD 


il  ■ 


T-  *  ' 


J iLL 


Y  . 

4 


r  ’ 


STATION  ARl-077 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

01/11/61 

HR  00 

LAT  74-42N  L' 

WVEL 

OIR 

10  PC 

03  RA 

40  DRY 

WEA 

01  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

siGMA-T 

a 

4 

-U55 

27,838 

22.39 

10 

-1*51 

27,844 

92,40 

2 

30 

-U55 

27.916 

22,46 

1 

30 

-1*63 

30.240 

24.34 

2 

40 

-1.66 

31 ,056 

25,00 

2 

50 

-U57 

31 ,340 

25,23 

2 

75 

-U46 

32,120 

25,86 

3 

100 

-1.42 

32,640 

26,28 

2 

150 

-1.58 

33,215 

26,75 

3 

200 

-1.26 

33.800 

27,21 

1 

250 

-0.29 

34*496 

27,73 

1 

300 

-0,02 

34,760 

27,93 

1 

400 

0,48 

34,798 

27.94 

1 

500 

0,49 

34,798 

27,94 

1 

600 

0,30 

34,856 

27,99 

1 

BOO 

0,05 

34*898 

28,04 

1 

lOOO 

-0,14 

34,898 

28,05 

I 

1200 

-0,26 

34,898 

28,06 

)NG  163-17W 
•30*6  WET 
SWL  DIR 


SDG  BTMCOOE 

RELHU  VIS 
SECDI  LD 


STATION  AR1-07B 
OBSERVED  VALUES 


DATE  Ol/Il/ei  HR  02  LAT  74-42N  LONG  163-17W 


WVEL 


Dir  1  1  rC  03 


RA  39.  DRY  -37*2 
DIR  SWL 


WEA 

00  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

sigma-t 

1 

45 

-1,52 

31 ,220 

25,13 

1 

55 

-1.56 

3I ,390 

25,27 

1 

60 

-1*57 

31,504 

25,38 

1 

65 

-1  .46 

31 ,7Q0 

25*52 

1 

70 

-1.36 

3l ,900 

25,68 

1 

80 

-1.41 

32,230 

25,94 

1 

85 

-1.39 

32,370 

26,06 

1 

90 

-1.36 

32,470 

26.14 

1 

95 

-1.40 

32,566 

26,22 

2 

105 

-1.44 

32,660 

26.29 

2 

1  10 

-1.45 

32,745 

26.36 

2 

116 

-1  .44 

32,780 

26.39 

2 

120 

-1.49 

32,800 

26,41 

2 

125 

-1,48 

32,880 

26,47 

2 

130 

-1,45 

32,950 

26,53 

2 

135 

-1,48 

33,020 

26.59 

WET 

DIR 


;  BTMCODE 

RELHU  V  I S  7 
SECDI  LD 


4--'- 


' 


■I  '  : 


.j  :  « 


i-  1,' 


,  l'  J  -'  ’!.■ 


1 : 

■  i'\: 

^  ■ .  i 


STATION  ARI-079 
OBSERVED  VALUES 


1/14/61  HR  00 


74-4 IN  LONG 


DIR 

34  FC 

03  BA  21  DRY 

CL 

AMT  4 

SEA 

DIR 

DEPTH 

temp» 

SAL. 

SIGMA-T 

4 

-1.54 

27.832 

22.39 

10 

-1  .52 

27*858 

22.41 

20 

-1 .58 

27.898 

22.44 

30 

-1  .63 

30*046 

24.18 

40 

-1.58 

30.810 

24.80 

50 

-1.65 

31.256 

25.16 

78 

-1 .46 

32.180 

25.90 

100 

-1.43 

32*686 

26.31 

150 

-1.50 

33*300 

26.81 

200 

-1.14 

34.036 

27*40 

250 

-0.28 

34.586 

27.81 

300 

0.  15 

34.696 

27.87 

400 

0*49 

34.766 

27.91 

500 

0.47 

34.874 

28.00 

600 

0,27 

34.880 

28.01 

800 

0.04 

34.880 

28.03 

1 

•  '  I  ^  . 

-  y 

looo 

-0.13 

34.880 

28*04 

1200 

-0 . 26 

34.910 

28.07 

NG  163-33W 
36*6  WET 
$WL  OIR 


SDG  BTMCOOE 

RELHU  V I 
SECDl  LD 


DATE 


STATION  AR 1-080 
OBSERVED  values 

01/14/61  HR  02  LAT  74-41 N  LONG  163-33W 
OIR  35  FC  03  BA  18  DRY  -31 «1  WET 
^6  CL  6  AMT  S  SEA  DIR  5WL  DIR 


WE4  76 

CL  6 

AMT  8 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA- 

1 

45 

-1.53 

31.198 

25.11 

1 

55 

-1.63 

31 .456 

25.32 

1 

60 

-1.61 

31 .540 

25.39 

1 

65 

-1.55 

31 .880 

25.66 

1 

70 

-1,48 

32.040 

25.79 

1 

60 

-1.43 

32.320 

26*02 

1 

i?  . 

-1,41 

32.420 

26*10 

1 

90 

-1.37 

32.5Q0 

26.16 

1 

95 

-1.42 

32*610 

26.25 

2 

105 

-  1.47 

32.660 

26.29 

2 

-  1  .46 

32.758 

26.37 

2 

1  IS 

-1.45 

32.838 

26.44 

2 

120 

-1.48 

32.860 

26*46 

125 

-1.50 

32*896 

26.49 

9 

130 

-1.46 

33.010 

26*58 

2 

135 

-1.51 

33.06Q 

26.62 

SDG  BTMCODE 

RELHU  VIS 
SECDl  LD 


i; 


V 


STATION  ARJ-081 
OSSERVCD  VALUES 


DATE  01/I&/61  HR  23  LAT  74-33N 
WVEL  PIR  06  EC  02  BA  20  DRV 

WEA  02  CL  6  AMT  7  SEA  DIR 


LONG  163-53W 
-27*9  WET 
$WL  DIR 


SDG  0747  BTMCOOe 

RELHU  VIS  6 
SECDl  LD 


CAST  depth  temp*  SAL*  SIGMA-T 


a 

2 

1 

1 

1 

I 

1 

1 


4 

-1  *54 

27*896 

22.44 

10 

-1*54 

27*920 

?2*46 

20 

-1*57 

28*470 

22.90 

30 

-1*65 

36*196 

24.30 

40 

.  1  *63 

30.790 

24.78 

io 

=  1*71 

31.196 

25.11 

T5 

-1*52 

32*040 

26.79 

100 

-1.57 

32*71.6 

26.34 

150 

-1  *64 

33*366 

26.87 

200 

-0.82 

34*230 

27.54 

250 

-0*13 

34*650 

27*85 

300 

0*23 

34*760 

27.92 

400 

0*42 

34*830 

27.97 

500 

0*46 

34*900 

28.02 

600 

0,32 

34*900 

28.03 

700 

0*16 

34.900 

28.04 

H  1  •  <  ‘ 


STATION  ARI-0B2 


OBSERVED  VALUES 


date  01/17/61  HR  01  LAT  74-33N  LONG  1 63-53W 
WVEL  DIR  06  FC  02  BA  20  DRY  -27*9  WET 

WEA  02  CL  6  amt  7  SEA  DlR  .  SWL  DIR 


SDG  0747  8TMC0DE 

RELHU  VIS  6 
SECDl  LD 


CAST  DEPTH  TEMP.  SAL.  S IGMA-T 


1 

1 

I 

1 


45  -1*52 
53  -1*70 
60  -1.71 
65  -1*62 


31.000  24*95 
31.260  25*16 
31*465  as*33 
31.616  25.45 


1 

1 

1 

1 


-1.55  31*802  25. 6D 
-1*50  32*250  25.96 
-1*46  32.430  26.11 
-1*43  32*516  26*|8 


1 

2 

2 

2 


95 

-1*43 

32*610 

26*25 

105 

-1*51 

32.748 

26.37 

Up 

-1*61 

37*833 

26.44 

115 

-1  .55 

32.900 

26.49 

2 

2 

2 

2 


120 

-1.54 

32.956 

26.53 

125 

-1  *45 

33.046 

26.61 

130 

-1,54 

33,150 

26*69 

13$ 

-1  *56 

33.190 

26.72 

STATION  ARl-083 
OBSERVED  VALUES 


date 

01/19/61 

HR  23 

LAT  74-33N  1 

WVEL 

DIR 

18  EC 

03  BA  , 

33  DRY 

WEA 

01  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

cast 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SICMA- 

1 

4 

-1,52 

27*098 

22*44 

1 

10 

-1,53 

27*910 

22.45 

1 

ao 

-1*62 

29*040 

23*37 

1 

30 

-1  *67 

30,286 

24*38 

1 

40 

-1*66 

30*870 

24*85 

1 

so 

-1,73 

31*178 

25*10 

1 

75 

-1,50 

32*080 

25*82 

1 

100 

-1*44 

32,720 

26*34 

1 

150 

-1*68 

33*358 

26*86 

2 

200 

-0*76 

34*200 

27*52 

3 

250 

-0,15 

34*603 

27*81 

a 

30q 

0*22 

34*783 

27*94 

a 

400 

0,52 

34*860 

27*98 

a 

500 

0,45 

34*920 

28.04 

a 

600 

0,30 

34*920 

28.05 

LONG  1S4-22W 
WET 


SWL 


DIR 


SDG  3TMCOOE 

RELHU  VIS 
SECDI  LD 


STATION  ARl-n84 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

01/20/6 

1  HR  01 

LAT  74-33N 

WVEL 

DIR 

18  FC 

03  RA 

33  DRY 

WEA 

01  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SICMA- 

1 

45 

-1  ,69 

31,030 

24*98 

1 

55 

-1,69 

3 1  *  326 

25*22 

1 

60 

-1*63 

31*490 

25.35 

1 

65 

-1*60 

31 *650 

25*48 

i 

70 

-1,58 

31 *898 

25*68 

1 

80 

-1,55 

32*270 

25*98 

1  ' 

95 

-1*43 

32*420 

26*10 

1 

90 

-1,39 

32*540 

26*  19 

1 

95 

-1,40 

32*650 

26*28 

2 

105 

-1*49 

32*826 

26.43 

2 

110 

-1*53 

32*852 

26,47 

2 

I  15 

-1,50 

32*940 

26.52 

2 

lao 

-1  ,53 

32.970 

26.55 

2 

125 

-1.57 

33.1  10 

26  *  66 

2 

130 

-1,52 

33.210 

26.74 

2 

135 

-1,53 

33*256 

26*78 

LONG  1S4-22W 
-34*4  WET 
SWL  DIR 


SDG  BTNCODE 

RELHU  VIS  7 
SECDI  LD 


STATION  AR 1-085 
OBSERVED  VALUES 


W  Q  o  W 


/'■'-n-ci. 


DATE 

01/22/61 

HR  21 

LAT  74 

-42N  U 

WVEL 

OIR 

20  PC 

04  BA  08  DRY  ■ 

WEA 

01  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

S IGMA-T 

9 

4 

-1  »56 

28*322 

22.78 

2 

10 

-1*58 

28.380 

22.83 

2 

20 

-1.57 

28.370 

22.82 

« 

30 

-1.62 

29.180 

23.46 

9 

«Q 

-1  .67 

30.150 

24.26 

5 

SO 

-1.62 

30.950 

24.91 

2 

75 

-1.51 

31 .996 

25,76 

1 

100 

-1.50 

32.920 

26.50 

1 

150 

-1  .54 

33.480 

26.96 

1 

200 

-0.50 

34*440 

27.70 

1 

250 

-0.04 

34*690 

27.88 

1 

300 

0.34 

34.730 

27.89 

1 

350 

0.44 

34.830 

27.96 

1 

400 

0.51 

34.866 

27.99 

RELHU 

SECDI 


VIS  7 

LD 


STATION  ARl-086 
OBSERVED  VALUES 


•18*0 

SWL 


DATE 

01/23/61 

HR  00 

LAT  74 

-43N 

WVEL 

DIR 

20  PC 

04  RA  08  .DRY 

WEA 

01  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

temp* 

SAL. 

SIGMA- 

1 

45 

-1.60 

30.290 

24.  38 

1 

-1*61 

31 .038 

24.98 

1 

-1  .67 

31 .290 

25.  19 

1 

65 

-1*62 

31 .440 

25.31 

1 

70 

-1.59 

31 .662 

25*49 

J 

80 

-1  .52 

32*360 

26,05 

1 

85 

-1.55 

32*470 

26,  14 

1 

90 

-1.54 

32.650 

26.29 

1 

95 

2 

105 

-1  .56 

32.950 

26,53 

2 

1  10 

-1  .58 

33.034 

26,60 

2 

1  15 

-1.60 

33.136 

26.68 

2 

1  20 

-1  .60 

33.222 

26,75 

2 

125 

-1.59 

33*270 

26,79 

2 

130 

-1  .63 

33.334 

26.84 

2 

136 

33.396 

WET 

DIR 


RELHU 

SECDI 


VIS  7 
LD 


STATION  ARl-087 
OBSERVED  VALUES 


h 


r"\/- 


DATE 

01/25/61 

HR  23 

LAT  74 

-45M  L< 

WVEL 

DIR 

05  FC 

03  BA  40  DRY 

WEA 

41  CL  0 

AMT  2 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

Z 

A 

"■t 

-1.56 

28.286 

22.76 

Z 

10 

-  1  .59 

28.346 

22.81 

Z 

20 

-1.59 

28.350 

22.81 

z 

30 

-1.69 

28.700 

23.09 

z 

40 

-1.68 

29.976 

24.12 

z 

30 

-1.63 

30.700 

24,71 

2 

75 

-1.53 

31 .900 

25. 6B 

2 

100 

-1  .67 

32.808 

26.42 

1 

150 

-1.39 

33.768 

27.19 

1 

200 

-0,42 

34.515 

27.76 

1 

250 

0,01 

34.695 

27.88 

1 

300 

0,36 

34.808 

27.95 

1 

350 

0,53 

34.870 

27.99 

1 

400 

0.62 

34.916 

28.02 

;  BTMCODE 

RELHU  VIS  1 
SECDI  LD 


STATION  ARl-088 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

01/26/61 

HR  01 

LAT  74-45N  L' 

WVEL 

DIR 

05  FC 

03  RA 

40  DRY 

WEA 

4  1  CL  0 

AMT  2 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

1 

45 

-1  .62 

30,442 

24,50 

1 

55 

-1  .60 

31 ,000 

24,95 

1 

60 

-1,64 

31 ,276 

25.18 

1 

65 

-1.58 

31,476 

25.34 

1 

70 

-1,60 

31 ,660 

25,49 

1 

80 

-1  ,59 

32,150 

25.88 

1 

85 

-1  ,56 

32,290 

26.00 

1 

90 

-1.56 

32,474 

26.14 

1 

95 

-1  .63 

32.660 

26.30 

2 

1  05 

-1,7? 

32.990 

26.57 

2 

1  1  0 

-1,72 

33*076 

26.64 

2 

1  15 

-1.71 

33,166 

26.71 

2 

120 

-  1  .73 

33.270 

26.79 

2 

125 

-1  ,68 

33.372 

26.08 

2 

130 

-1.60 

33.460 

26.94 

2 

135 

-1  ,59 

33,506 

26.98 

RELHU 

SECDI 


VIS  1 
LD 


X.' 


)■  ~ 


■J  ,  ■ 


I  -'X  ' 


STATION  ARl-089 

observed  values 

DATE  01/28/61  HR  20  LAT  74-B3N  LONG  165-B8W  SDG  BTMCODE 

WVEL  dir  12  F’G  03  BA  37  DRY  -13*8  WET  RELHU  VIS  5 

WEA  28  CL  0  AMT  8  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LO 

CAST  depth  TPMP.  SAL.  SIGMA-T 


CL  0 

AMT  8 

SEA 

DIR 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

S IGMA-T 

4 

-1.57 

28.366 

22.82 

10 

-1  .61 

28.395 

22,84 

20 

-1.59 

28.602 

23.01 

30 

-1  .64 

29,910 

2A»07 

40 

-1  .65 

30,676 

24.69 

50 

-1  .62 

31,256 

25,16 

75 

-1.46 

32.1 20 

25,86 

1  00 

-  1  .43 

32.720 

26,34 

150 

-1  .65 

33,370 

26,87 

200 

-0,6R 

34.3R0 

27,67 

250 

-0,15 

34,670 

27,87 

300 

0.28 

34.780 

27,93 

350 

0,50 

34.806 

27,94 

400 

0,65 

34,936 

28,04 

STATION  ARl-n90 
OBSERVED  values 


DATE  0 

; /29/61 

HR  01 

1_AT  74-53N  L 

WVEl 

DIR 

1 2  EC 

03  BA 

37  DRY 

WEA  28 

CL  O 

AMT  8 

SEA 

DIR 

cast 

depth 

Tt^MP, 

sal  . 

S  I  GMA-T 

1 

45 

-1.60 

30,986 

24,94 

1 

55 

-1  .62 

31.310 

25,20 

1 

60 

-1.64 

31.510 

25.37 

1 

65 

-1.67 

31 ,706 

25,52 

1 

70 

-1,55 

31 .906 

25, 6C 

1 

80 

-1.45 

32,290 

25.99 

1 

85 

-  1  .40 

32,452 

26,  12 

1 

90 

-1.39 

32.530 

26,  19 

1 

95 

-1  .42 

32.642 

26.28 

2 

1  05 

-1,50 

32.786 

26.40 

2 

I  10 

-1  ,49 

32,838 

26.44 

2 

1  15 

~1  .47 

32,920 

26.50 

2 

1  20 

-1.51 

32,986 

26.56 

2 

125 

-  1  .50 

33,062 

26,62 

2 

1  30 

-1  .49 

33. I  29 

26,67 

2 

1  35 

-1.61 

33,150 

26.69 

ONG  16B-BRW 
-13.B  WET 
SVi/L  O  1  R 


SDG  BTMCODE 

RELHU  VIS 
SECDI  LD 


'  J"’  35', 

■  l'1 1' 

I ' . 

I,'** 

••  -'I' 


STATION  ARl-091 
OBSERVED  VALUES 

DATE  01/31/61  HR  22  LAT  74-49N  LONG  165-52W  SDG  0450  BTMCODE 
WVEL  DIR  32  FC  5  BA  1 2  DRY  -29# 1  WET  RELHU  VIS  5 

WEA  36  CL  6  AMT  1  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL. 

S  IGMA-T 

2 

4 

- 1  «55 

26*030 

22.55 

2 

10 

-1#59 

28#1  18 

22.62 

2 

20 

-1*63 

29*440 

23.69 

2 

30 

-1.67 

30*192 

24.30 

2 

40 

-1.73 

30*730 

24.74 

2 

50 

-1.66 

31*092 

25.03 

2 

75 

-1.50 

31*990 

25 . 75 

2 

100 

-1.53 

32.749 

26.37 

1 

150 

-1.59 

33*410 

26.90 

1 

200 

-0.72 

34*310 

27.60 

1 

250 

-0.10 

34*660 

27.86 

1 

300 

0.27 

34*790 

27.94 

1 

350 

0.53 

34*840 

27.97 

1 

400 

0.49 

34*904 

28.02 

STATION  AR 1-092 
OBSERVED  values 

DATE  02/01/61  HR  01  LAT  74-49N  LONG  165-52W  SDG  0458  BTMCODE 
WVEL  DIR  32  FC  05  BA  12  DRY  -29# 1  WET  RELHU  VIS  5 

WEA  36  CL  6  AMT  1  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

depth 

TEMP. 

SAL. 

S  IGMA-T 

1 

45 

-1.68 

30*846 

24,83 

1 

55 

-1.61 

31 *370 

25.25 

1 

60 

-  1  .63 

31*465 

25,33 

1 

65 

-1.75 

31*666 

25.51 

1 

70 

-  1.71 

31 *844 

25.64 

1 

80 

-1.51 

32*232 

25.95 

1 

85 

-1.47 

32*456 

26.13 

1 

90 

-1.44 

32*590 

26.24 

1 

95 

-1.50 

32*660 

26.29 

2 

105 

-1.56 

32*866 

26.46 

2 

110 

-1.56 

32*930 

26.51 

2 

115 

-1.59 

32*990 

26.56 

2 

120 

-1.61 

32*996 

26.57 

2 

125 

-1.59 

33*064 

26,62 

2 

130 

-1.56 

33*220 

26.75 

2 

135 

-1.61 

33*294 

26.81 

1 


{[ill]: 


11  ..V  ■. 


I  .  . 
•'  ; 


STATION  ARl-093 


OBSERVED  VALUES 


DATE 

02/03/61 

HR  23 

LAT  74 

-45N  L' 

WVEL 

DIR 

25  FC 

03  RA  16  DRY  ' 

WEA 

10  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TEMP, 

SAL* 

sigma-t 

2 

4 

-1  ,5S 

2B.810 

23*18 

2 

10 

-1  *61 

28*750 

23*13 

2 

20 

-1*61 

28,856 

23*22 

2 

30 

-1  *66 

30*080 

24*21 

2 

40 

-1*71 

30*862 

24*84 

2 

50 

-1*71 

31*152 

25*08 

2 

75 

-1*49 

31 .940 

25*71 

2 

100 

-1.52 

32.796 

26*40 

1 

150 

-1*55 

33.530 

27*00 

1 

200 

-0*56 

34.428 

27*69 

1 

250 

0  ,00 

34.742 

27*92 

1 

300 

0,35 

34*822 

27*96 

1 

350 

0,53 

34*892 

28*01 

1 

400 

0.40 

34*940 

28*06 

WET 

DIR 


RELHU 

SECOI 


VIS  5 
LO 


STATION  ARl-094 


OBSERVED  VALUES 


DATE 

02/04/61 

HR  01 

LAT  74-45N  LI 

WVEL 

DIR 

25  FC 

03  BA 

16  DRY 

WEA 

10  CL 

AMT  0 

SEA 

dir 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

1 

45 

-1  .65 

30.966 

24,93 

1 

55 

-1,71 

3 1 , 326 

25*22 

1 

60 

-1*71 

31 *530 

25*38 

1 

65 

-1  .71 

31*643 

25,48 

1 

70 

-1*62 

31.796 

25*60 

1 

80 

-1.50 

32*093 

25,83 

1 

85 

-1*54 

32*270 

25,98 

1 

90 

-1.47 

32.512 

26,17 

1 

95 

-1  .47 

32,640 

26,28 

2 

1  05 

-1*53 

32.892 

26*48 

2 

1  10 

-1.55 

32*936 

26,52 

2 

1  15 

-1*60 

33.033 

26*60 

2 

120 

-1.67 

33.176 

26.72 

2 

125 

-1  .68 

33*200 

26.74 

2 

1  30 

-1  .65 

33.280 

26,80 

2 

1  35 

-1.60 

33,324 

26,83 

)NG  165-48W 
•42.0  WET 
SWL  DIR 


SDG  0419  BTMCODE 

RELHU  VIS  5 
SECDI  LD 


J L 


T  - ^ ^ - T - - •.  -  ^  J  '  .  ,  ,  .  ,  1 


STATION  AR 1-095 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/06/61  HR  22  LAT  74-46N  LONG  165-37W  SOG  0418  BTMCOOE 
WVEL  DIR  03  FC  03  8A  10  DRY  -36*2  WET  RELHU  VIS  6 

WEA  01  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECOl  LD 

CAST  DEPTH  TEMP*  SAL*  SIGMA-T 

2  4  -1*58  28*771  23*15 

2  10  -1.62  28*790  23*16 

2  20  -1*61  28*780  23*16 

2  30  -1*63  29*326  23*60 

2  40  -1*68  30*168  24*28 

2  50  -1*62  30*890  24*86 

2  75  -1*54  31*872  25*66 

2  100  -1.68  32*831  26*44 

1  150  -1*40  33*700  27.13 

1  200  -0*41  34*496  27*74 

1  250  0,06  34*710  27*89 

1  300  0*41  34*782  27,93 

1  350  0.50  34*844  27,97 

1  400  0*44  34*930  28*05 


STATION  AR 1-096 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/07/61  HR  00  LAT  74-46N  LONG  165-37W  SDG  0418  BTMCOOE 
WVEL  DIR  03  FC  03  BA  10  DRY  -36*2  WET  RELHU  VIS  6 

WEA  01  CL  AMT  O  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 

CAST  DEPTH  TEMP,  SAL*  SIGMA-T 

1  45  -1,61  30*546  24,58 

1  55  -1,61  31*138  25*06 

1  60  -1,65  31*272  25*17 

1  65  -1,64  31*386  25*27 

1  70  -1*60  31*652  25,48 

1  80  -1*56  32*080  25*83 

1  85  -1*49  32*360  26*05 

1  90  -1*57  32*540  26*20 

1  95  -1*64  32,776  26*39 

2  105  -1*57  33.070  26*63 

2  110  -1,65  33*130  26*68 

2  115  -1,62  33*214  26*75 

2  120  -1.66  33*270  26*79 

2  125  -1*64  33*303  26*82 

2  130  -1*59  33*380  26*88 

2  135  -1,62  33,488  26*97 


4 


STATION  AR 1-097 
OBSERVED  VALUES 


OATE  02/09/61  HR  22  LAT  74-46N  LONG  1 65-35W  SOG  0420  BTMCOOE 
WVEL  DIR  24  FC  03  BA  26  DRY  -41.2  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

2 

4 

-1.58 

28.920 

23.27 

2 

10 

-1.62 

28.930 

23.28 

2 

20 

-1.64 

29.254 

23.54 

2 

30 

-1  .65 

30*265 

24.36 

2 

40 

-1  .67 

30.912 

24*88 

2 

50 

-1.70 

31 *270 

25.17 

2 

75 

-1.46 

32.095 

25*84 

2 

1  00 

-1  .48 

32.780 

26*39 

1 

150 

-1.63 

33.442 

26.93 

1 

200 

-0.62 

34.333 

27.62 

1 

250 

-0.10 

34.676 

27.87 

1 

300 

0.30 

34.790 

27.94 

1 

350 

0.52 

34.864 

27.99 

1 

400 

0.49 

34.864 

27.99 

STATION  ARl-n<9R 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/10/61  HR  01  LAT  74-46N  LONG  1 65-35W  SDG  0420  BTMCODE 
WVEL  DIR  24  FC  03  BA  26  DRY  -41.2  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TFMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

45 

-1  .61 

31,120 

25.05 

1 

55 

-1.63 

31 ,400 

25*28 

1 

60 

-1  .62 

31 .490 

25.35 

1 

65 

-1*60 

31 ,580 

25*42 

1 

70 

-1  .53 

31 .790 

25,59 

1 

80 

-1,57 

32.266 

25,98 

1 

85 

-1  ,46 

32.430 

26.  1  1 

1 

90 

-1  ,48 

32*570 

26,22 

1 

95 

-1.50 

32.745 

26*36 

2 

105 

-1  ,53 

32.840 

26,44 

2 

1  10 

-1,52 

32.980 

26.55 

2 

1  1  5 

-1  ,55 

33.035 

26.60 

2 

120 

-1  ,60 

33.130 

26,68 

2 

125 

-1  .60 

33.215 

26.75 

2 

130 

-1  ,58 

33*290 

26.81 

2 

135 

-1  .66 

33*310 

26.82 

i 


STATION  AR 1-099 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

02/12/61 

HR  23 

LAT  74 

-48N  LI 

WVEL 

DIR 

1  1  FC 

0  3  RA  44  DRY 

WEA 

00  CL 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL. 

S IGMA-T 

2 

4 

-1  .61 

29,050 

23.37 

2 

10 

-1.64 

29.120 

23*43 

2 

20 

-1.67 

29.840 

24.01 

2 

30 

-1  .70 

30.430 

24.49 

2 

40 

-1  .69 

30.840 

24.82 

2 

50 

-1  .66 

31,186 

25*10 

2 

75 

-1.53 

31 ,980 

25.74 

2 

100 

-1  .47 

32.745 

26*36 

1 

150 

-1  *65 

33.386 

26.89 

1 

200 

-0*67 

34.260 

27.56 

1 

250 

-0*14 

34.630 

27.84 

1 

300 

0.29 

34.750 

27.91 

1 

350 

0  .51 

34.790 

27.93 

1 

400 

0*50 

34*836 

27.97 

LONG  165-49W 
•37*4  WET 
SWL  DIR 


SDG  0420  BTMCODE 

RELHU  VfS  7 
SECDI  LD 


STATION  ARl-100 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/13/61  HR  01  LAT  74-48N  LONG  165-49W  SDG  0420  BTMCODE 
WVEL  DIR  11  FC  03  RA  44  DRY  -37»4  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  00  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

depth 

TEMP. 

SAL* 

S IGMA-T 

1 

45 

-1  .61 

31 .020 

24.97 

1 

55 

-1  .66 

31 .310 

25,20 

1 

60 

-1  .66 

31 .480 

25.34 

1 

65 

-1  .75 

31 .648 

25*48 

1 

70 

-1.60 

31 ,760 

25.57 

1 

80 

-1  .64 

32.100 

25,84 

1 

85 

-1  ,48 

32,236 

25.95 

1 

90 

-1  ,43 

32.300 

26.00 

1 

95 

-1  .47 

32,586 

26,23 

2 

105 

-1.51 

32.820 

26.42 

2 

110 

-1  ,54 

32,930 

26.51 

2 

115 

-1  ,66 

33.010 

26.58 

2 

120 

-1.57 

33.050 

26*61 

2 

125 

-1  *54 

33.1 16 

26.66 

2 

130 

-1,59 

33.178 

26,72 

2 

135 

-1  .62 

33.276 

26.80 

T 


T 


i  ,  . 


station  ARl-101 

OBSERVED  VALUES 

DATE  02/15/61  HR  21  LAT  74-4<5N  LONG  165-53W  SDG  044o  BTMCODE 
WVEL  DIR  23  FC  04  BA  41  DRY  -28*5  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  02  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 

CAST  depth  temp.  SAL*  SIGMA-T 

2  4  -1*61  29*360  23*62 

2  10  “1*65  29*362  23,63 

2  20  -1.69  30*020  24,16 

2  30  -1.70  30*466  24*52 

2  40  -1.74  30*760  24*76 

2  50  -1*73  31*170  25*09 

2  75  -1.58  31,966  25,73 

2  100  -1.47  32*655  26*29 

1  150  -1.67  33.A0O  26*90 

1  200  -1^.68  34*306  27*60 

1  250  -0*05  34*670  27*86 

1  300  0,30  34*816  27*96 

1  350  0*51  34*890  28*01 

1  400  0*40  34*920  28*04 


STATION  ARl-102 
OBSERVED  values 

DATE  02/16/61  HR  00  LAT  74-49N  LONG  1 65-53W  SDG  0440  BTMCODE 
WVEL  OIR  23  FC  04  BA  41  DRY  -28*5  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  02  CL  AMT  0  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DFPTH 

TEMP, 

SAL. 

sigma-t 

1 

45 

-  1  *69 

30*990 

24.95 

1 

55 

-  1  .70 

31 *306 

25*20 

1 

60 

-  1  .71 

31 *430 

25*30 

1 

65 

-  1  .69 

31 *620 

25*46 

1 

70 

-1  *59 

31 ,820 

25,62 

1 

80 

-  1  .53 

32.176 

25.90 

1 

85 

-  1  .73 

32.316 

26.02 

1 

90 

-  1  .43 

32*510 

26*17 

1 

95 

-  1  *45 

32*646 

26*28 

2 

105 

-  1  .50 

32,833 

26*43 

2 

1  10 

-  1  .57 

32.980 

26,55 

2 

1  15 

-  1  *53 

33*092 

26.64 

2 

120 

-1  *59 

33*1 30 

26*68 

2 

125 

-1  *58 

33,215 

26.75 

2 

1  30 

-1  .53 

33.256 

26*78 

2 

135 

-1.59 

33,308 

26,82 

'  t 


STATION  ARl-103 

observed  values 


1 

1 

DATE 

02/18/61 

HR  23 

LAT  74 

-50N  L( 

1  ■ 

WVEL 

DIR 

18  FC 

02  RA  34  DRY  ■ 

j 

WEA 

02  CL  6 

AMT  7 

SEA 

DIR 

1 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

sigma-t 

2 

4 

-  1  ,60 

29.120 

23.43 

i 

2 

10 

-1  .65 

29,30fl 

23.58 

2 

20 

-1,68 

30.026 

24,16 

‘ 

2 

30 

-1.70 

30.544 

24,58 

2 

40 

-1  .74 

30.816 

24.81 

2 

50 

-1  .72 

31 .270 

25,17 

2 

75 

-1  ,62 

31,888 

25.67 

2 

100 

-1.66 

32.743 

26.36 

- 

1 

150 

-1  .5a 

33,510 

26.98 

1 

200 

-0,65 

34,420 

27.69 

1 

250 

-0,12 

34,818 

27,99 

1 

1 

300 

0.32 

34.916 

28.04 

1 

350 

0.50 

34,965 

28.07 

i 

1 

400 

0,46 

34,990 

28.09 

•NG  166-OOW 
•26.9  WET 
SWL  DIR 


SDG  BTMCOOE 

RELHU  VIS 
SECDI  LD 


STATION  ARl-104 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

02/19/61 

HR  01 

LAT  74 

-50N  LI 

WVEL 

DIR 

19  FC 

02  BA  33  DRY 

WEA 

70  CL  6 

AMT  2 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SlGMA-T 

1 

45 

-1  .68 

30.998 

24,95 

1 

55 

-1  .71 

31 ,484 

25,35 

1 

60 

-1  .77 

31,656 

25,49 

1 

65 

-1  .76 

31,733 

25,55 

1 

70 

-1.74 

31 ,794 

25,60 

1 

80 

-1  .63 

32.070 

25,82 

1 

85 

-1  .72 

32.230 

25,95 

1 

90 

-1  .47 

32,406 

26.09 

1 

95 

-1  ,49 

32.570 

26.22 

2 

105 

-1,75 

32.860 

26.46 

2 

1  1  0 

-1  .52 

32.870 

26.46 

2 

1  15 

-1  ,53 

33,040 

26.60 

2 

120 

-1  .59 

33.1 20 

26.67 

2 

125 

-1  .58 

33,140 

26.68 

2 

130 

-  1  .49 

33.208 

26.74 

2 

135 

33.236 

;  BTMCODE 

RELHU  VIS  6 
SECDI  LD 


'\  '‘~ 


+  :  •*  1  I  J  ▼  A  ±  3[  J  V , 


1 


STATION  ARl-105 
OBSERVED  values 

date  02/21/61  HR  22  LAT  74-51N  LONG  1 66-06W  SDG  0435  BTMCODE 
WVEL  DIR  25  FC  03  BA  21  DRY  -32*8  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  03  CL  6  AMT  4  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

depth 

TEMP, 

SAL, 

S igma-t 

2 

4 

-  1  ,60 

28,955 

23,30 

2 

10 

-1,62 

28,960 

23,30 

2 

20 

-1  .67 

29.826 

24,00 

2 

30 

-1.70 

30.540 

24,58 

2 

40 

-1.73 

30.880 

24,86 

2 

50 

-1.74 

31 ,242 

25,15 

2 

75 

-  1  .61 

31 .910 

25.69 

2 

100 

-1.50 

32.736 

26,36 

1 

150 

-  1  ,61 

33,430 

26,92 

1 

200 

-0,68 

34,302 

27,60 

1 

250 

-0,13 

34,690 

27,88 

1 

300 

0,30 

34,780 

27,93 

1 

350 

n,43 

34,873 

28,00 

1 

400 

0,48 

34,900 

28,02 

STATION  ARl-106 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/22/61  HR  OO  LAT  74-51 N  LONG  1 66-06W  SDG  0435  BTMCODE 
WVEL  DIR  25  FC  03  BA  21  DRY  -32.8  WET  RELHU  VIS  7 

WEA  03  CL  6  amt  4  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 

CAST  depth  temp,  SAL,  SIGMA-T 

1  45  -1,70  31,083  25,02 

1  55  -1.7R  31,380  25,26 

1  60  -1,71  31,544  25,39 

1  65  -1.62  31,649  25,48 

1  70  -1.64  31,770  25,58 

1  80  -1,64  32,064  25,81 

1  85  -1.53  32*190  25.91 

1  90  -1.46  32,380  26,07 

1  95  -1.49  32.570  26.22 

2  105  -1.70  32.816  26,42 

2  110  -1.57  32.870  26,47 

2  115  -1,57  32.996  26.57 

2  120  -1.64  33,030  26.60 

2  125  -1.60  33,120  26,67 

2  130  -1.58  33,196  26,73 

2  135  -1,61  33,222  26,75 


1 


P  M 


DATE  02/24/61  HR  2l 
WVEL  DIR  35  FC 


STATION  ARl-107 

OBSERVED  VALUES 

LAT  74-44N  LONG  166-08W 
04  BA  14  DRY  -24*0  WET 
SEA  DIR  SWL  DIR 


WEA  85 

CL  6 

AMT  7 

SEA 

DIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

sigma-t 

2 

4 

-1.59 

28.962 

23.30 

2 

10 

-1.63 

28.960 

23.30 

2 

20 

-1.68 

30.220 

24.32 

2 

30 

30.946 

24.91 

2 

40 

-1.73 

31 .330 

25.22 

2 

50 

-1.74 

31 .530 

25.38 

2 

75 

-1.64 

31.846 

25.64 

2 

100 

-1.48 

32.606 

26.25 

1 

150 

-1.50 

33.450 

26.93 

1 

200 

-0.61 

34.333 

27.62 

1 

250 

-0.06 

34.676 

27.87 

1 

300 

0.29 

34.788 

27.94 

1 

350 

0.53 

34.830 

27.96 

1 

400 

34.886 

SDG  BTMCODE 

RELHU  V I S 
SECDI  LD 


STATION  ARl-108 
OBSERVED  VALUES 


DATE 

02/25/61 

c 

c 

or 

I 

t_AT  74-44N  L' 

WVEL 

DIR 

35  EC 

04  RA 

12  DRY 

WEA 

71  CL  6 

AMT  0 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

1 

45 

-1.76 

31 .402 

25.28 

1 

55 

-1  .80 

31.610 

25.45 

1 

60 

-1  .85 

31 .648 

25. 4B 

1 

65 

-1.75 

31 .696 

25,52 

1 

70 

-1.72 

31 .740 

25,55 

1 

80 

-1  .67 

31 .960 

25.73 

1 

85 

-1  .60 

32.060 

25.81 

1 

90 

-1  .56 

32.200 

25,92 

1 

95 

-1.47 

32.446 

26,12 

2 

105 

-1.49 

32.736 

26,36 

2 

1  10 

-  1  .51 

32.858 

26,45 

2 

1  15 

-1  .55 

32.970 

26,55 

2 

120 

-1  .57 

33.038 

26,60 

2 

125 

-1  .55 

33.146 

26.69 

2 

1  30 

-1  .57 

2 

1  35 

-1  .59 

33.310 

26.82 

)NG  166-08W 
■24.0  WET 
SWL  DIR 


SDG  BTMCODE 

RELHU  VIS 
SECDI  LD 


( 


station  ARl-109 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/27/61  HR  22  LAT  74~42N  LONG  166-UW  SDG  0407  BTMCODE 
WVEL  DIR  30  FC  03  BA  16  DRY  -36*6  WET  RELHU  VIS  6 

WE A  00  CL  0  amt  2  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  ,60 

29,264 

23,55 

2 

10 

-1  ,64 

29,250 

23,54 

2 

20 

-1  ,68 

30,000 

24,14 

2 

30 

-1  ,70 

30,990 

24,95 

2 

40 

-1  ,76 

31 ,290 

25,  19 

2 

50 

-1  ,73 

31 ,555 

25,40 

2 

75 

-1  *62 

31*860 

25,65 

2 

100 

-1  *46 

32,568 

26,22 

1 

150 

-1  ,62 

33,485 

26*97 

1 

200 

-0,58 

34,400 

27,67 

1 

250 

-0,07 

34,699 

27,89 

1 

300 

0  ,33 

34,820 

27,96 

1 

350 

0,53 

34,870 

27,99 

1 

400 

0,43 

34,956 

28*07 

STATION  ARi  -MO 
OBSERVED  VALUES 

DATE  02/28/61  HR  00  LAT  74-42N  LONG  1 66- 1 1 W  SDG  0407  BTMCODE 
WVEL  DIR  29  FC  02  BA  17  DRY  -36.6  WET  RELHU  VIS  6 

WEA  00  CL  0  AMT  2  SFA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


CAST 

depth 

TEMP. 

SAL, 

S IGMA-T 

1 

45 

-1  ,67 

31 ,420 

25,29 

1 

55 

-1  ,72 

31 ,610 

25,45 

1 

60 

-1  ,76 

31 ,655 

25,49 

1 

65 

-1  ,75 

31,700 

25,52 

1 

70 

-1  .69 

31 ,778 

25, 5B 

1 

80 

-1  ,65 

32.005 

25,77 

1 

85 

-1  .65 

32,120 

25,86 

1 

90 

-1  .58 

32,210 

25,93 

1 

95 

-1  ,52 

32,778 

26,07 

2 

105 

-1  ,49 

32*680 

26,31 

2 

1  1  0 

-1  ,52 

32,790 

26,40 

2 

115 

-1  ,49 

32.892 

26,48 

2 

120 

-1  ,62 

33,020 

26,59 

2 

125 

-1  ,59 

33,120 

26,67 

2 

130 

-1  ,59 

33.160 

26,70 

2 

135 

-1  .65 

33.240 

26,77 

1  '  - 

^  1 

, 

/  '' 

-  -•  i 
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« 

station  ARl-1 1 1 

' 

OBSERVED  VALUES 

DATE 

03/02/61 

HR  21 

LAT  74 

-43N  LONG  166-22W 

SDG  0407  BTMCODE 

WVEL 

DIR 

08  PC 

03  8A  27  DRY  -40.0  WET 

RELHU  VIS  6 

WEA 

77  CL  0 

AMT  7 

SEA 

DIR  SWL  DIR 

SECDI  LD 

CAST 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

S igma-t 

* 

2 

4 

-1.62 

29.360 

23,62 

2 

10 

-1*64 

29.360 

23.63 

2 

20 

-1*67 

30.106 

24,23 

2 

30 

-1.69 

30.999 

24.95 

\ 

2 

40 

-1  .75 

31 .316 

25.21 

2 

50 

-1.73 

31 .546 

25.40 

2 

75 

-1  .63 

31 .820 

25,62 

2 

1  00 

-1.48 

32.550 

26.20 

.... 

1 

150 

-  1  .64 

33.420 

26,91 

"  1 

200 

-0.59 

34.346 

27,63 

1 

250 

-0.06 

34.693 

27,88 

- 

1 

300 

0.31 

34.780 

27,93 

1 

350 

0.52 

34.850 

27,98 

/ 

1 

400 

0.45 

34 .900 

28.02 

« 

< 

station  ARl-112 

OBSERVED  values 

« 

date 

03/02/61 

HR  23  LAT  74-43N  LONG  166-22W 

SDG  0407  BTMCODE 

\ 

WEA 

85  CL  0 

AMT  7 

SEA 

D I R  SWL  D 1 R 

SECDI  LD 

i 

vyvEL 

DIR 

09  rc 

03  8A  28  DRY  -35.4  WET 

RELHU  VIS  6 

CAST 

depth 

tfmp. 

SAL. 

s  igma-t 

1 

45 

-1  .69 

1 

55 

-1.70 

31 .596 

25,44 

1 

60 

-1.76 

31 .670 

25.50 

1 

65 

-  1  .67 

31  .650 

25.48 

1 

70 

-1  .73 

31 .733 

25,55 

1 

80 

-1.63 

31 .990 

25,75 

1 

85 

-1  .55 

32 ,099 

25.84 

1 

90 

-1.55 

32,224 

25,94 

1 

95 

-1.49 

32.385 

26,07 

2 

1  05 

-1.76 

32.666 

26.30 

2 

110 

-1  .51 

32,770 

26.38 

2 

1  15 

-1  .73 

2 

120 

-  1  .53 

33,010 

26.58 

2 

125 

-1.59 

33,060 

26,62 

2 

130 

-1.53 

33,116 

26.67 

• 

2 

135 

-1  .61 

33.214 

26.75 

. 

. 

' 

. 

■  ' 

It'' 

ir< 
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1  ''  1  r  1  ■  '  'r  • 

"W 
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STATION  AR1-U3 
OBSERVED  VALUES 


DATE  03/0S/61  HR  23  LAT  TA-ABN  LONG  166-32W 
WVEL  OIR  10  FC  03  BA  27  DRY  -35«0  WET 


WEA 

03  CL  0 

AMT  7 

SEA 

OIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

SIGMA-T 

2 

4 

-1.61 

29.338 

23.61 

2 

10 

-1.66 

29.406 

23.66 

2 

20 

- 1  .65 

29.626 

23.84 

2 

30 

-1.68 

30.866 

24.84 

2 

40 

-1  .73 

31 .206 

25.12 

2 

50 

-1.74 

31 .460 

25*33 

2 

75 

-1  .55 

31 .890 

25.67 

2 

100 

-1  .60 

32.678 

26.31 

1 

150 

-1.66 

33.416 

26.91 

1 

200 

-0.60 

34.326 

27.61 

1 

250 

-0.09 

34.680 

27.87 

1 

300 

0.29 

34.760 

27.92 

1 

350 

0.49 

34.850 

27.98 

1 

400 

0.42 

34.871 

28.00 

SDG  0416  BTMCODE 

RELHU  VIS  6 
SECDI  LD 


STATION  ARl-114 
OBSERVED  VALUES 


DATE  03/06/61  HR  01  LAT  74-48N  LONG  166-32W 
WVEL  DIR  10  FC  03  BA  27  DRY  -35.0  WET 


WEA  03 

CL  0 

AMT  7 

SEA 

DIR 

CAST 

depth 

TP-MP. 

SAL. 

sigma-t 

1 

45 

-1  .68 

31.336 

25.23 

1 

55 

-1.72 

31.586 

25.43 

1 

60 

-1.75 

31.645 

25.48 

1 

65 

-1  .75 

31.690 

25.51 

1 

70 

-1.71 

31.760 

25.57 

1 

80 

-1  .57 

32.040 

25.79 

1 

85 

-1  .51 

32.180 

25.91 

1 

90 

-1.41 

32.346 

26.04 

1 

95 

-1  .49 

32.490 

26.16 

2 

105 

-1.66 

32.830 

26.44 

2 

110 

-1.61 

32.918 

26.51 

2 

115 

-1  .54 

33.020 

26.59 

2 

120 

-1.59 

33.0BO 

26.64 

2 

125 

-1  .59 

33.158 

26.70 

2 

130 

-1  .60 

33.213 

26.74 

2 

135 

-1  .65 

33.286 

26*80 

SDG  0417  BTMCODE 

RELHU  VIS  6 
SECDI  LD 


STATION  ARl-1 17 
OBSERVED  VALUES 


DATE  03/11/61  HR  21  LAT  74-5 IN  LONG  167-07W  SDG  0390  BTMCODE 
WVEL  DIR  09  FC  04  BA  20  DRY  -2e#0  WET  RELHU  VIS  5 

WEA  02  CL  O  AMT  6  SEA  OIR  SWL  DIR  SECOI  LD 


WEA 

02  CL  0 

AMT  6 

SEA 

OIR 

CAST 

DEPTH 

TEMP* 

SAL. 

SIGMA-T 

2 

4 

-1  .63 

29*698 

23*90 

2 

10 

-1  *68 

29*700 

23,90 

2 

20 

-1  *70 

30*660 

24,68 

2 

30 

-1  .71 

31*142 

25,07 

2 

40 

-1  *71 

31*426 

25*30 

2 

50 

-1  *70 

31.640 

25.47 

2 

75 

-1  *63 

31 *980 

25*75 

2 

100 

-1  .47 

32*658 

26,29 

1 

150 

-1.67 

33.303 

26,82 

1 

200 

-0*76 

34,220 

27,53 

1 

250 

-0.17 

34*626 

27,83 

1 

300 

0,28 

34.785 

27.94 

1 

350 

34*832 

STATION  ARl-1 18 
OBSERVED  VALUES 


date  03/12/61  HR  00  LAT  74-51N  LONG  167-lOW  SDG  0390  BTMCODE 
WEA  02  CL  0  AMT  8  SEA  DIR  SWL  DIR  SECDI  LD 


DIR 

10  FC 

04  BA 

19  DRY 

depth 

TEMP, 

Sal  • 

SIGMA-T 

45 

-1  *70 

31 *559 

25,41 

55 

-1  ,75 

31 ,660 

25,49 

60 

-1  ,75 

31 ,712 

25,53 

65 

-1  .73 

31,750 

25,56 

70 

-1  ,67 

31,823 

25,62 

80 

-1  *61 

32*020 

25,78 

85 

-1  ,61 

32,156 

25,89 

90 

32,316 

95 

-1  *47 

32*540 

26,20 

105 

-1  ,53 

32,768 

26,38 

110 

-1  ,54 

32,866 

26,46 

115 

-1  ,67 

32*960 

26.54 

120 

-1  ,58 

33*030 

26,60 

125 

-1  .61 

33,124 

26,67 

130 

-1,57 

33,170 

26.71 

135 

-1  ,62 

33,196 

26,73 

RELHU  VIS  5 


-LJ  L 


J_ _ I _ L. 


STATION  ARl-OOl 


interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

SP#VOL • 
ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

0 

-1*58 

28*980 

23*32 

457,1 

0 

000 

10 

-1  *58 

29*022 

23*35 

453*8 

0 

046 

20 

-1  *A8 

28*066 

22*  SB 

527,6 

0 

095 

30 

-1  *29 

29*609 

23*82 

4o8,6 

0 

142 

50 

—  1  *60 

30*086 

24,21 

371  ,1 

0 

220 

75 

-1  *08 

31*411 

25*27 

270,0 

0 

300 

100 

-1  .21 

32,010 

25,76 

223,5 

0 

362 

150 

-1  *43 

32,726 

26*35 

167,6 

0 

460 

200 

1 

• 

o 

33,445 

26,93 

1  12*4 

0 

530 

STATION 

ARl -002 

interpolated  and 

computed 

values 

SP«V0L, 

geopot  * 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

sigma-t 

anomaly 

ANOMALY 

4 

-1  *57 

28*865 

23,22 

466,0 

0 

000 

10 

-1*57 

28,875 

23,23 

465*1 

0 

028 

20 

-1  *56 

28,910 

23,26 

462*3 

0 

074 

30 

-1*35 

28,180 

22,67 

518,8 

0 

123 

50 

—  1  *  1 8 

30,810 

24,79 

316,2 

0 

206 

75 

-1  *25 

31*800 

25,59 

239*7 

0 

275 

100 

-1*38 

32,090 

25,83 

216,9 

0 

332 

150 

-1,60 

32,430 

26,  1 1 

189,9 

0 

434 

200 

-1  ,44 

33,150 

26,69 

134,8 

0 

515 

250 

-0*71 

34,021 

27,37 

70*8 

0 

566 

300 

-0*16 

34,597 

27,81 

29,7 

0 

591 

400 

0*33 

34,845 

27,98 

13,8 

0 

61  3 

500 

0*40 

34,860 

27,99 

13,2 

0 

627 

600 

0,39 

34,870 

28,00 

12,5 

0 

640 

700 

0,28 

34,874 

28,01 

1  1  ,5 

0 

652 

800 

0*15 

34,880 

28,02 

10*1 

0 

663 

1000 

-0,17 

34,900 

28*05 

6*2 

0 

679 

1200 

-0,19 

34,900 

28*06 

5,9 

0 

691 

..f 
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STATION 

AR 1-004 

s 

INTERPOLATED  AND 

COMPUTED 

VALUES 

SPiVOL* 

GEOPOT* 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

ANOMALV 

ANOMALY 

4#' 

4 

-1  *56 

28*865 

23*22 

466,0 

0  000  1 

10 

-1  *56 

28*960 

23*30 

456*6 

0  028 

20 

-1  *56 

28,930 

23*28 

460*7 

0  074 

30 

-1  *55 

28*960 

23*30 

456*3 

0  120 

S© 

-1  *36 

28*960 

23*30 

456*3 

0  212 

73 

-I  *  14 

30*930 

24*89 

306*8 

0  308 

iOO 

-1  *20 

31*606 

25*43 

254*5 

0  378 

150 

-1  *38 

32*461 

26*13 

186*1 

0  489 

. 

200 

-1  *43 

32*986 

26*56 

147*4 

0  573 

250 

-0*72 

33*915 

27*28 

76*8 

0  630  ■ 

300 

-0.18 

34,523 

27*75 

35.2 

0  659 

400 

0.32 

34*698 

27,87 

24,8 

0  689 

500 

0*47 

34*784 

27*93 

19*4 

0  711 

600 

0*38 

34,790 

27*94 

18*4 

0  730 

1 

700 

0.25 

34,819 

27*97 

15*4 

0  747 

800 

0,12 

34,839 

27,99 

1  3*0 

0  761 

lOOO 

-0,07 

34,850 

28,01 

10.7 

0  785 

1200 

-0,20 

34,850 

28*02 

9*6 

0  805 

w 

STATION 

ARl-006 

interpolated  and 

COMPUTED 

VALUES 

SPfVOL, 

GEOPOT* 

DEPTH 

TEMP, 

sal. 

sigma-t 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1  ,58 

28,860 

23*22 

466*4 

0  000 

10 

-1  ,58 

28,840 

23*20 

467,8 

0  028 

20 

-1  ,57 

28,880 

23,24 

464*6 

0  075 

30 

-1  ,55 

29,170 

23*47 

442*1 

0  1 20 

■  ■ 

50 

-1  *27 

30,720 

24*72 

322.9 

0  197 

75 

-1 ,14 

31,363 

25*24 

273,6 

0  272 

100 

-1  ,25 

31,984 

25,74 

225*4 

0  334 

150 

-1  ,44 

32,665 

26*30 

172,3 

0  433  I 

200 

-1  ,43 

33,472 

26*95 

110*2 

0  504 

250 

-0,74 

34,309 

27*60 

48*7 

0  544 

300 

-0,17 

34,519 

27*75 

35,5 

0  565 

1 

400 

0,44 

34,033 

27*97 

15*4 

0  590  ! 

1 

f 

500 

0,49 

34,873 

28,00 

12*9 

0  604  • 

600 

0,38 

34,928 

28*05 

8*0 

0  614 

700 

0,25 

34,930 

28*06 

7,0 

0  622 

800 

0,14 

34,930 

28,06 

6*3 

0  629 

lOOO 

-0*07 

34,930 

28*07 

4.7 

0  640 

* 

1200 

-0,20 

34,930 

28*08 

3*6 

0  648 

STATION  ARl-008 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL# 

SI6MA-T 

SP*VOL, 

ANOMALY 

GEW90T. 

ANOMALY 

4 

-1,58 

29,200 

23*49 

440*1 

0 

000 

10 

-1*58 

28*930 

23*28 

460*9 

0 

027 

20 

-1,57 

28,850 

23*21 

466*9 

0 

073 

30 

-1,59 

28.750 

23,13 

474,5 

0 

120 

50 

-1*20 

31,185 

25*09 

287*3 

0 

196 

75 

-1,23 

31 *820 

25*61 

238*2 

0 

262 

100 

-1*22 

32,090 

25,83 

217,4 

0 

319 

150 

-1,52 

32*535 

26*19 

182*0 

0 

419 

200 

-1*41 

33,035 

26,60 

143*7 

0 

500 

250 

-0,94 

34,120 

27,46 

62*3 

0 

551 

300 

-0,20 

34,593 

27,81 

29,8 

0 

574 

400 

0*33 

34,803 

27,95 

17,0 

0 

597 

500 

0*49 

34,839 

27,97 

15,4 

0 

613 

600 

0,47 

34,879 

28,00 

12,4 

0 

627 

700 

0,38 

34*875 

28,00 

12*  1 

0 

639 

800 

0.27 

34,875 

28,01 

1  1  ,4 

0 

651 

1000 

3,00 

34,889 

28,04 

8,3 

0 

671 

1200 

-0,24 

34,909 

28,07 

4,9 

0 

684 

station 

API -009 

interpolated  AND 

COMPUTED 

values 

SP.VOL, 

GEOPOT * 

DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1,57 

28,920 

23*27 

461,7 

0 

000 

10 

-1,57 

28,930 

23,28 

460,9 

0 

028 

20 

-1  ,58 

28,930 

23,28 

460,7 

0 

074 

30 

-1  ,60 

28,955 

23*30 

458,6 

0 

120 

50 

-1,34 

32,010 

25,76 

223,6 

0 

188 

75 

-1*14 

32*690 

26,31 

171,8 

0 

237 

100 

-1,24 

33,177 

26.71 

134,0 

0 

275 

150 

-1.33 

33,229 

26,75 

129,4 

0 

341 

200 

-1  ,43 

33,246 

26,77 

127,5 

0 

405 

250 

-0,87 

34,184 

27,51 

57,7 

0 

451 

300 

-0,21 

34,544 

27,77 

33,4 

0 

474 

400 

0,26 

34,784 

27,94 

18.0 

0 

500 

500 

0,47 

34,848 

27,98 

14,6 

0 

516 

600 

0,40 

34,874 

28,00 

1  2,2 

0 

529 

700 

0,27 

34,874 

28,01 

1  1  *4 

0 

541 

800 

0.15 

34,875 

28,02 

10,5 

0 

552 

1000 

-0,04 

34,880 

28,03 

8*7 

0 

571 

1200 

-0,19 

34,880 

28,04 

7,4 

0 

587 

+  1 ,  :  I  A.  1/  ,3..  J  y  .  S 


DEPTH 


'1  7^ 


y 


-0*?7 

0,35 


0,49 

0,39 

0,27 

0,15 


■0,05 

-0,20 


STATION  API -Oil 

interpolated  and  computed  values 


SP#VOL, 

GEOPOT, 

temp. 

SAL* 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

-1  ,58 

28,920 

23,27 

461  ,7 

0 

000 

-1  ,58 

28,920 

23,27 

461,6 

0 

028 

-1  *58 

28*910 

23,26 

462,3 

0 

074 

-1  ,59 

28,930 

23,28 

460,6 

0 

120 

-1  ,38 

30,345 

24,42 

351  ,5 

0 

201 

-1,17 

31,440 

25,30 

267,6 

0 

278 

-1  ,24 

32,010 

25,76 

223,4 

0 

339 

-1  ,43 

32,660 

26,29 

172,7 

0 

438 

-1  ,41 

33,300 

26,81 

123,4 

0 

512 

-0,75 

34,230 

27,54 

54,7 

0 

557 

STATION  ARI-013 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

SP.VOL, 

anomaly 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1  ,58 

28,960 

23,30 

458,6 

0 

ooo 

10 

-1  ,59 

28,950 

23,29 

459,3 

0 

028 

20 

-1  ,59 

28,960 

23,30 

458,4 

0 

074 

30 

-1  ,60 

29,200 

23,50 

439,7 

0 

1  19 

50 

-1  ,35 

30,415 

24,47 

346,2 

0 

198 

75 

-1  ,05 

31,190 

25,09 

287,1 

0 

277 

100 

-1,19 

32,000 

25,75 

224,3 

0 

341 

150 

-1  ,35 

32,600 

26,24 

177,5 

0 

441 

200 

-1  ,40 

33,200 

26.73 

131,1 

0 

518 

250 

-0,76 

33,700 

27,  1  1 

95,0 

0 

575 

300 

-0,15 

34,100 

27,41 

67,4 

0 

616 

400 

0,35 

34,790 

27,94 

18,1 

0 

659 

500 

0,49 

34,900 

28,02 

10*8 

0 

673 

600 

0,39 

34,910 

28,03 

9,5 

0 

683 

700 

0,26 

34,903 

28,03 

9,1 

0 

692 

800 

0,15 

34,900 

28,04 

8,6 

0 

701 

1000 

0.02 

34,910 

28,05 

6,9 

0 

716 

1200 

-0,20 

34,910 

28,06 

5*1 

0 

728 

-I 


'V 


"v\'  ■  / 

I  ■  '  I ' 


station  ARl-015 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

sigma-t 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1  .58 

28,810 

23,18 

470,2 

0 

000 

10 

-1  ,58 

28,910 

23,26 

462,4 

0 

028 

20 

-1,58 

28,810 

23,18 

470,0 

0 

075 

30 

-1,61 

28,910 

23,26 

462,1 

0 

122 

50 

-1,32 

30,450 

24.50 

343.6 

0 

203 

75 

-1.08 

31 ,380 

25,25 

272.4 

0 

280 

100 

-1  .20 

31 ,990 

25,74 

225.1 

0 

342 

150 

-1,35 

32,640 

26,27 

174,5 

0 

442 

200 

-1  ,42 

33,180 

26,71 

132,6 

0 

519 

250 

-0,85 

34,130 

27,46 

61  ,9 

0 

568 

300 

-0,19 

34,480 

27,72 

38.4 

0 

593 

400 

0,35 

34,699 

27,86 

25,0 

0 

625 

500 

0,48 

34,748 

27,90 

22,2 

0 

649 

600 

0.38 

34,858 

27,99 

13.3 

0 

667 

700 

0.27 

34,854 

27.99 

12.9 

0 

680 

800 

0.16 

34,855 

28,00 

12.1 

0 

692 

1000 

-0,01 

34,875 

28,03 

9,3 

0 

71  3 

1200 

-0.20 

34,871 

28.03 

8,0 

0 

730 

STATION 

AR1-017 

interpolated  and 

COMPUTED 

VALUES 

SP.VOL. 

GEOPOT, 

DEPTH 

TEMP, 

sal. 

S IGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1  .57 

28,950 

23,29 

459,4 

0 

000 

10 

-1,57 

28,950 

23.29 

459,3 

0 

028 

20 

-1.59 

28.970 

23.31 

457,6 

0 

074 

30 

-1,61 

28,920 

23.27 

461.3 

0 

120 

50 

-1  ,43 

30,255 

24,35 

358,4 

0 

202 

75 

-0.95 

31 ,380 

25,24 

272.8 

0 

281 

100 

-1.21 

31 ,960 

25.72 

227,4 

0 

344 

150 

-1,42 

32,690 

26.32 

1  70.4 

0 

443 

200 

-1,41 

33,226 

26.75 

129,  1 

0 

518 

250 

-1,33 

34,097 

27,45 

62.5 

0 

566 

300 

-0,29 

34,523 

27,76 

34.6 

0 

590 

400 

0 . 33 

34,797 

27,94 

17,4 

0 

61  6 

500 

0.48 

34,849 

27.98 

14.6 

0 

632 

600 

0.41 

34,860 

27.99 

13.4 

0 

646 

700 

0,31 

34,845 

27,98 

1  3.9 

0 

660 

800 

0,20 

34,840 

27,99 

1  3,5 

0 

674 

1000 

0,01 

34,860 

28,01 

10.5 

0 

698 

1200 

-0.18 

34,875 

28.03 

7.9 

0 

716 

station  ARl-019 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

sigma-t 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1,56 

28,955 

23,30 

459,0 

0 

000 

10 

-1,57 

28,950 

23, ?9 

459,3 

0 

028 

20 

-1,60 

28,950 

23.29 

459,2 

0 

074 

30 

-1,61 

28,950 

23.29 

459,0 

0 

120 

50 

-1,29 

30,610 

24,63 

331,3 

0 

199 

75 

-1,02 

31,580 

25.41 

257,2 

0 

273 

lOO 

-1,29 

32,205 

25.92 

208,3 

0 

331 

150 

-1,29 

32,620 

26,26 

176,2 

0 

427 

200 

-1,28 

32,890 

26.47 

155,2 

0 

510 

250 

-1,02 

34,040 

27.40 

68,0 

0 

566 

300 

-0,22 

3A,540 

27,77 

33,7 

0 

591 

400 

0,31 

34,780 

27.93 

18,6 

0 

617 

500 

0,48 

34,820 

27.95 

1  6,8 

0 

635 

600 

0,39 

34,880 

28.91 

1  1  ,7 

0 

649 

700 

0,27 

34,875 

28,01 

11,3 

0 

661 

800 

0,15 

34,880  ■ 

28,02 

10,1 

0 

672 

1  000 

-0,06 

34,920 

28.07 

5,5 

0 

688 

1200 

-0,10 

34,920 

28.07 

5,2 

0 

699 

STATION  ARl-021 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

5IGMA-T 

SP.VOL, 

ANOMALY 

geopot, 

ANOMALY 

4 

-1  ,58 

28,980 

23.32 

457,1 

O 

000 

1  0 

-1  ,57 

29,000 

23.33 

455.5 

0 

027 

20 

-1  ,58 

29,000 

23.33 

455,3 

0 

073 

30 

-1,61 

29,000 

23.33 

455,2 

0 

1  19 

50 

-1  ,36 

30,346 

24.42 

351  .5 

0 

200 

75 

-1,12 

31,470 

25.32 

265,4 

0 

277 

100 

-  1  ,20 

32,050 

25,-79 

220,5 

0 

338 

150 

-1  ,40 

32,830 

26.43 

159,8 

0 

433 

200 

-1  ,41 

33,302 

26.81 

123,2 

0 

504 

250 

-0,85 

33,956 

27.32 

75.2 

0 

554 

300 

-0,21 

34,380 

27.64 

45.9 

0 

584 

400 

0,32 

34,785 

27.94 

18.3 

0 

616 

500 

0,48 

34,800 

27.94 

18,3 

0 

634 

600 

0,40 

34,798 

27.94 

18.0 

0 

652 

700 

0,27 

34,805 

27.95 

16.6 

0 

669 

800 

0,17 

34,820 

27.97 

14.8 

0 

685 

1  000 

0,07 

34,RT5 

28.02 

9,9 

0 

710 

1200 

-0,06 

34,890 

28.04 

7,7 

0 

728 

'  >':J.  . 


STATION  ARI-023 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

sigma-t 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT , 

anomaly 

4 

-1,58 

29,045 

23,37 

452,1 

0 

000 

10 

-1,58 

29,050 

23,37 

451,6 

0 

027 

20 

-1,59 

29,070 

23,39 

449,9 

0 

072 

30 

-1  ,60 

29,045 

23,37 

451  ,7 

0 

1  17 

50 

-1,37 

30.300 

24.38 

355.0 

0 

198 

75 

-1 ,15 

31 ,490 

25.34 

263,8 

0 

275 

100 

-1,25 

32.090 

25,83 

217.3 

0 

335 

150 

-1,41 

33.320 

26.83 

122,2 

0 

420 

200 

-1  ,42 

33.820 

27,23 

83.6 

0 

471 

250 

-0,90 

34,235 

27,55 

53,7 

0 

505 

300 

-0,21 

34,600 

27.82 

36.6 

n 

528 

400 

0,33 

34,820 

27,96 

18.7 

0 

554 

500 

0.48 

34,900 

28,02 

10,8 

n 

567 

600 

0.42 

34,910 

28.03 

9.7 

0 

577 

700 

0.30 

34,901 

28,03 

9,6 

0 

587 

800 

0.  18 

34,900 

28.04 

8.8 

0 

596 

1  000 

-0,04 

34,920 

28.06 

5.7 

0 

611 

1200 

-0,26 

34,970 

28.  12 

.2 

0 

617 

STATION  ARl-02f5 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP. 

SAL. 

S I gma-t 

SP.VOL . 
ANOMALY 

GEOPOT  . 
anomaly 

4 

-1,59 

29, lOO 

23,41 

447,8 

n 

ooo 

1  0 

-1,60 

29,094 

23,41 

448,2 

0 

027 

20 

-1.60 

29,090 

23.4  1 

440,4 

0 

072 

30 

-1.61 

29,1 22 

23.43 

445,7 

0 

1  17 

50 

-1.26 

30.690 

24,69 

325.2 

0 

194 

75 

-1,14 

31,594 

25,42 

255,8 

0 

267 

100 

-1.33 

32.158 

25.88 

211.8 

0 

325 

150 

-1  ,46 

32,590 

26.24 

1  78,0 

0 

422 

200 

-1  ,50 

32,883 

26,47 

1  55.0 

0 

505 

250 

-1,12 

33,933 

27.31 

75,8 

0 

563 

300 

-0.30 

34,590 

27,81 

29,4 

n 

589 

400 

0,29 

34,827 

27,97 

14,9 

n 

61  1 

500 

0,48 

34,850 

27,98 

14,5 

0 

626 

600 

0,44 

34,870 

28.00 

12.8 

0 

640 

700 

0,33 

34,876 

28,01 

1  1  .7 

0 

652 

800 

0,21 

34,880 

28,02 

10.5 

0 

663 

lOOO 

0,01 

34,880 

28,03 

9.1 

0 

683 

1200 

-0.18 

34,870 

28.03 

8,3 

0 

700 

■„r 


STATION  AR1-02T 

I NTERPOLATEO  and  COMPUTED  VALUES 


CCPTH 

temp* 

SAL* 

SIGMA-T 

SP.VOL* 

ANOMALY 

6E«»0T. 

ANOMALY 

4 

-1.59 

29*100 

23.41 

447*8 

0 

OOO 

10 

-1*59 

29,100 

23.41 

447,7 

0 

027 

20 

-1.60 

29.090 

23.41 

448*4 

0 

072 

30 

-1*60 

29.100 

23*41 

447,4 

0 

117 

50 

-1*30 

30.330 

24*41 

352,7 

0 

197 

TS 

-1*38 

31,390 

25*26 

270,9 

0 

275 

100 

-1  *24 

32*040 

25*79 

221,1 

0 

337 

150 

-1*32 

32.660 

26.29 

173,0 

0 

436 

200 

-1*43 

33.230 

26.75 

128,7 

0 

511 

250 

-0*73 

34*190 

27,51 

57,9 

0 

558 

300 

-0*10 

34*608 

27*82 

28,7 

0 

580 

400 

0,33 

34*800 

27.95 

17,2 

0 

603 

500 

0*48 

34.878 

28*00 

12,4 

0 

618 

600 

0*41 

34.900 

28*02 

10,4 

0 

629 

700 

0*31 

34*897 

28.03 

9,9 

0 

639 

800 

0*21 

34.896 

28.03 

9,3 

0 

649 

1000 

0.00 

34*900 

28*05 

7*5 

0 

666 

1200 

-0.19 

34.900 

28*06 

5,9 

0 

679 

STATION  API -029 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL  . 

sigma-t 

SP.VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1*58 

29,120 

23.43 

446,3 

0 

OOO 

10 

-1*59 

29,062 

23.38 

450,7 

0 

027 

20 

-1.60 

29,090 

23*41 

448,4 

0 

072 

30 

-1.61 

29*090 

23.41 

448*2 

0 

117 

50 

-1.35 

30.550 

24.58 

335,8 

0 

195 

75 

-1  .07 

31*330 

25.21 

276,3 

0 

272 

100 

-1.23 

32.110 

25.84 

215,8 

0 

334 

150 

-1.44 

32,919 

26.50 

152,8 

0 

426 

200 

-1*45 

33,402 

26*89 

1  15,5 

0 

493 

250 

-1.17 

33*801 

27,21 

85,7 

0 

543 

300 

-0.35 

34*441 

27,69 

40.5 

0 

575 

400 

0*28 

34,782 

27.94 

18,2 

0 

604 

500 

0.48 

34,877 

28.00 

12,5 

0 

619 

600 

0.43 

34*890 

28*01 

1 1  ,2 

0 

631 

700 

0.31 

34,885 

28*02 

10,8 

0 

642 

800 

0,19 

34*880 

28.02 

10,4 

0 

653 

lOOO 

-0.02 

34,870 

28*02 

9,6 

0 

673 

1200 

-0.24 

34,897 

28*06 

5,8 

0 

688 

STATION  AR 1-031 

INreRPOLATCO  AMO  COMPUTEO  VALUES 


DEPTH 

TEMP# 

SAL* 

5I5MA-T 

SP.VOL* 

ANOMALY 

^CPOT* 

ANOMALY 

4 

-1«59 

29*110 

23*42 

447«0 

0 

©00 

10 

-1*60 

29*010 

23*34 

454*7 

0 

027 

20 

-1  *61 

29*1 12 

23*42 

446*6 

0 

072 

30 

—  1  *63 

29*110 

23*42 

446*6 

0 

117 

SO 

-1*43 

30*300 

24«3S 

354,9 

0 

197 

75 

-1  *33 

31*166 

25«oa 

288*2 

0 

2TT 

lOO 

-1*23 

31 *910 

25*66 

231*1 

0 

342 

iSO 

—  1  *45 

32*658 

26*32 

170*5 

0 

442 

200 

-1*43 

33*241 

26,76 

127,9 

0 

517 

250 

-0*77 

34,172 

27*49 

59,0 

0 

564 

300 

-0*13 

34*594 

27,81 

30*1 

0 

536 

400 

0*33 

34*768 

27,92 

19,6 

0 

61 1 

500 

0*47 

34*829 

27,96 

16,0 

0 

629 

600 

0*39 

34,830 

27,97 

15,5 

0 

645 

700 

0*29 

34*838 

27*98 

14,2 

0 

660 

eoo 

0*17 

34*850 

28*00 

12,5_ 

0 

673 

lOOO 

-0*06 

34,879 

28,03 

8,6 

0 

694 

1200 

-0.22 

34,900 

28*06 

5,7 

0 

708 

STATION 

ARl-033 

INTERPOLATED  AND 

COMPUTED 

VALUES 

SP,VOL* 

GEOPOT* 

DEPTH 

TEMP* 

SAL, 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1*60 

29*000 

23*33 

455,5 

0 

ooo 

10 

-1  *61 

29*190 

23,49 

440*8 

0 

027 

26 

-1  *62 

29,196 

23*49 

440*1 

0 

071 

30 

-1  *63 

29*180 

23*48 

441,2 

0 

1 15 

50 

-1  ,45 

29*636 

23,85 

406*0 

0 

200 

75 

-1*22 

31*146 

25,06 

290,0 

0 

287 

100 

-I  *20 

31 *660 

25,49 

248,9 

0 

354 

ISO 

-1  *45 

32*540 

26,20 

181,8 

0 

462 

200 

-1*47 

32,977 

26,55 

147*9 

0 

544 

250 

-0*78 

33*884 

27,26 

80*9 

0 

60! 

300 

-0*06 

34*620 

27,02 

28,5 

0 

628 

400 

0*42 

34*788 

27*93 

18*7 

0 

652 

500 

0*47 

34*868 

27,99 

13,1 

0 

668 

600 

0*50 

34,974 

28,08 

5,4 

0 

677 

700 

0*31 

34,900 

28,09 

3,7 

0 

682 

800 

0*16 

34*983 

28,10 

2*5 

© 

685 

1000 

-0*07 

34,965 

28*12 

,6 

0 

686 

1200 

-0*21 

34*935 

28*13 

lO 

0 

6m 

.■f  ' 


1000 

1200 


■V  ' 


0*45 

0.29 

0.23 

0«16 

-0*03 

-0.20 


./  -  r,' 


■  I' 


STATION  AR 1-039 

intcrpolatco  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

sioma-t 

SPtVOi.* 

ANOMALY 

«EOPOT* 

ANOMALY 

—  1  *60 

28*990 

23*33 

456*3 

0 

000 

10 

-1  *61 

28*960 

23*30 

458*5 

0 

027 

20 

-1*61 

28*950 

23*29 

459*2 

0 

073 

30 

—  1  *64 

29*020 

23*35 

453*6 

0 

1 19 

90 

-1*31 

30*615 

24*64 

330*9 

0 

197 

79 

-1  *43 

31*380 

25*26 

271  *6 

0 

272 

100 

-1*29 

31 *950 

25*71 

228*0 

0 

334 

190 

-1  *43 

32*490 

26*15 

189.7 

0 

437 

200 

-1  *49 

33*230 

26*75 

128*6 

0 

516 

250 

-0*93 

33*960 

27.33 

74*5 

0 

567 

300 

-0*18 

34*490 

27*72 

37*7 

0 

595 

400 

0*33 

34*785 

27*94 

18*3 

0 

623 

500 

0  *48 

34*800 

27*94 

18*3 

0 

641 

600 

0*41 

34*830 

27*97 

15*6 

0 

658 

700 

0*27 

34*845 

27.99 

13*6 

0 

673 

800 

0*15 

34*860 

28*01 

i  1  *6 

0 

686 

1000 

-0*03 

34*890 

28*04 

8*0 

0 

706 

1200 

-0*21 

34*930 

28*08 

3*5 

0 

718 

STATION  AR 1-037 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

sigma-t 

SP.VOL. 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *60 

29*781 

23*97 

395.2 

0 

000 

10 

—  1  *62 

29*490 

23*73 

417,6 

0 

024 

20 

-1  *62 

29.470 

23*71 

419*0 

0 

066 

30 

-1  .64 

29.470 

23*71 

418*8 

0 

108 

50 

-1  *35 

30*620 

24*64 

330*4 

0 

183 

75 

-1  *33 

31 *380 

25*25 

271  *8 

0 

258 

100 

-1  *25 

32*026 

25.77 

222*2 

0 

320 

150 

-1  *41 

32*690 

26*32 

170*5 

0 

418 

200 

-1  *44 

33*320 

26*83 

121*8 

0 

491 

290 

-0.82 

34*386 

27,67 

42*5 

0 

532 

300 

-0*14 

34.762 

27.94 

17*3 

0 

547 

400 

0.33 

34,960 

28*08 

5*1 

0 

558 

N  • 


\  '  . 

^  '■  i 
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STATION  AR 1-039 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-T 

SPfVOL* 

ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

•“  1  *61 

29*300 

23*58 

432*3 

0 

000 

10 

-i  *61 

29*270 

23,55 

434,6 

0 

026 

20 

—  1  *62 

29*270 

23,55 

434*4 

0 

069 

30 

-1  *65 

29*290 

23,57 

432.7 

0 

1 12 

50 

-1  *36 

30*520 

24,56 

338,1 

0 

189 

75 

-U33 

31*180 

25,09 

287*2 

0 

267 

100 

-U22 

31*840 

25,62 

236,5 

0 

332 

ISO 

-1  *41 

32*564 

26,21 

180,1 

0 

436 

200 

-1  *43 

33,174 

26,71 

133,0 

0 

514 

250 

-0*77 

34,130 

27*46 

62,3 

0 

563 

300 

-0*15 

34*588 

27,80 

30,4 

0 

586 

400 

0*.‘?2 

34*750 

27,91 

20*9 

0 

612 

500 

0*49 

34,792 

27,93 

19*0 

0 

632 

600 

0*42 

34,858 

27,99 

1  3*6 

0 

648 

700 

0*26 

34,849 

27,99 

1  3*2 

0 

661 

800 

0*13 

34,850 

28,00 

12*2 

0 

674 

1000 

-0*07 

34,880 

28,03 

8*4 

0 

695 

1200 

-0*20 

34,890 

28,05 

6,6 

0 

710 

STATION  ARl-051 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT  9 
ANOMALY 

4 

-1*56 

30*080 

24,21 

372*2 

0 

000 

10 

-1  *62 

30,106 

24,23 

370*0 

0 

022 

20 

-1  *68 

30*110 

24,23 

369*5 

0 

059 

30 

-1  ,70 

30*160 

24,27 

365,5 

0 

096 

50 

-1  *58 

30*160 

24,27 

365,4 

0 

169 

75 

-1  *42 

31 *344 

25,23 

274,4 

0 

249 

100 

-1  ,31 

31,974 

25*73 

226.0 

0 

312 

150 

-1  *41 

32*670 

26*30 

172,0 

0 

411 

200 

-1  *46 

33*230 

26,75 

128,6 

0 

486 

250 

-0*79 

34*170 

27,49 

59,1 

0 

533 

300 

-0*17 

34*566 

27*79 

32,0 

0 

556 

400 

0*37 

34,734 

27,89 

22,4 

0 

583 

500 

0*50 

34*774 

27,92 

20*4 

0 

604 

600 

0*44 

34,824 

27,96 

16*3 

0 

622 

700 

0*25 

34*840 

27.98 

1  3,8 

0 

637 

800 

0*10 

34,850 

28,00 

12,0 

0 

650 

1000 

-0*06 

34*850 

28*01 

10*8 

0 

673 

1200 

-0*21 

34,850 

28,02 

9*5 

0 

693 

-5— 
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station  AR 1-093 

INTERPOLATKO  AND  COW^UTCO  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIOMA-T 

SP,VOL, 

ANOMALY 

OEOPOT# 

ANOMALY 

4 

-1,65 

29,896 

24,06 

386,3 

9 

000 

10 

—  1  ,66 

29,970 

24,12 

380,5 

0 

023 

SO 

-1,67 

30,075 

24,20 

372,2 

0 

061 

30 

-1,69 

30,066 

24,20 

372,8 

0 

098 

50 

-1  ,66 

30,226 

24,33 

360*2 

0 

171 

75 

-1,38 

31,146 

25,07 

289,7 

0 

252 

100 

—  1  ,24 

32,014 

25,76 

223,1 

0 

316 

150 

-1,42 

32,738 

26*36 

166,7 

0 

413 

200 

-1*42 

33,380 

26,87 

117,3 

0 

484 

250 

-0,86 

34,228 

27,54 

54,4 

0 

527 

300 

-0,18 

34,590 

27,81 

30,1 

0 

548 

400 

0,38 

34,720 

27,88 

23,6 

0 

575 

500 

0,51 

34,750 

27,90 

22,3 

0 

598 

600 

0,43 

34,788 

27,93 

18.9 

0 

619 

700 

0,28 

34,807 

27,96 

16,5 

0 

637 

800 

0,15 

34,820 

27,97 

14,6 

0 

653 

1000 

-0,06 

34*830 

27,99 

12*3 

0 

680 

1200 

-0,20 

34,860 

28,02 

8,8 

0 

701 

STATION 

API -055 

interpolated  and 

COMPUTED 

VALUES 

SP.VOL, 

GEOPOT, 

DEPTH 

TEMP, 

SAL  , 

sigma-t 

anomaly 

anomaly 

4 

-1  ,65 

29,922 

24.08 

384,3 

0  000 

10 

-1,65 

29,954 

24,  1 1 

381  ,7 

0  023 

20 

-1,68 

30,190 

24,30 

363*4 

0  060 

30 

1 

piS 

o 

30,160 

24,27 

365,5 

0  096 

50 

-1  ,64 

30*240 

24,34 

359,2 

0  168 

75 

-1,40 

31 ,265 

25,  16 

280*5 

0  248 

100 

-1,21 

31 ,956 

25,72 

227*7 

0  312 

150 

-1,41 

32,730 

26,35 

167,4 

0  411 

200 

-1,38 

33,400 

26,89 

1 15,9 

0  482 

250 

-0,66 

34,550 

27,79 

30,8 

0  519 

300 

-0,12 

34,780 

27,96 

16,0 

0  531 

400 

0,36 

500 

0,51 

600 

0,45 

700 

0,32 

800 

0,19 

ii8g 

>§,io 

I 


STATION  AR 1-097 


interpolated  and  computed  values 


SP.VOL* 

GEOPOT* 

DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-!*61 

29*380 

23*64 

426*2 

0 

000 

10 

-1«61 

29*400 

23*66 

424*5 

0 

026 

SO 

-1*63 

29*380 

23*64 

425*9 

0 

069 

So 

.|•69 

30*190 

24*30 

363*2 

0 

108 

90 

-1*36 

30*990 

24*94 

301  *9 

0 

179 

79 

-i*2a 

31*780 

25*58 

241*2 

0 

243 

100 

-1.32 

32*300 

26*00 

201  *0 

0 

298 

190 

32*810 

200 

33*100 

290 

-1  *00 

33*958 

27*33 

74*4 

300 

-0*19 

34*650 

27.85 

25*5 

400 

0*39 

34*750 

27*90 

21  *4 

900 

0*50 

34*850 

27*98 

14*7 

600 

0*38 

34*880 

28*01 

1 1  *6 

700 

0*22 

34*879 

28*02 

10*7 

SOO 

0*09 

34*880 

28*02 

9*7 

1000 

-0*07 

34*890 

28*04 

7*7 

1200 

-0*17 

34*900 

28*05 

6*1 

DEPTH 

TEMP* 

STATION 

interpolated  and 

SAL.  SIGMA-T 

AR 1-099 

COMPUTED 

SP*VOL, 

ANOMALY 

VALUES 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1*60 

29.135 

23*44 

445*1 

0 

000 

10 

-1  *60 

29.150 

23.45 

443*9 

0 

027 

20 

-1  *56 

29*868 

24*04 

388*4 

0 

069 

30 

-1  *58 

30*250 

24*34 

398*7 

0 

106 

50 

-1  *38 

31*040 

24*98 

298*1 

0 

172 

79 

-1*29 

31*680 

25*50 

248*9 

0 

240 

100 

-1  *23 

32*260 

25*96 

204*3 

0 

297 

150 

-1  *42 

32*810 

26*41 

161  *2 

0 

388 

200 

-1*42 

33*360 

26*66 

1 18*8 

0 

458 

i 


* 


STATION  ARI-OSI 

interpolated  and  computed  values 


depth 

TEMP. 

SAL  « 

SIGMA-T 

SPtVOL* 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *60 

28*930 

23*28 

460*9 

0 

000 

to 

-1  .58 

29*040 

23*37 

452*4 

0 

027 

20 

-1  *60 

29*180 

23*48 

441.4 

0 

072 

30 

-1  *69 

30*169 

24*28 

364.8 

0 

1 12 

50 

-1  *46 

31 *088 

25*02 

294*2 

0 

178 

75 

-1  *58 

31 *500 

25*36 

262*0 

0 

248 

too 

-1*28 

32*150 

25*88 

212*6 

0 

307 

150 

-1  *42 

32*820 

26*42 

160.5 

0 

400 

200 

-1  .41 

33.492 

26*97 

108.7 

0 

467 

250 

-0.60 

34*280 

27*57 

51.6 

0 

507 

300 

-0.07 

34*650 

27*85 

26.2 

0 

526 

400 

0.41 

34*896 

28*02 

10*5 

0 

544 

500 

0.51 

34*906 

28*02 

10*5 

0 

554 

600 

0.37 

34*900 

28*03 

10*1 

0 

564 

700 

0*25 

34*900 

28*03 

9*3 

0 

574 

800 

0*13 

34*900 

28*04 

8*5 

0 

583 

1000 

-0.09 

34*900 

28*05 

6*8 

0 

598 

1200 

-0*22 

34*900 

28*06 

5*7 

0 

61 1 

STATION 

AR 1-062 

interpolated  and 

COMPUTED 

VALUES 

SP.VOL* 

GEOPOT. 

DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

sigma-t 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1  ,54 

28*006 

22*53 

532.4 

0 

000 

10 

-1  *53 

28,056 

22*57 

528,5 

0 

032 

20 

-1  ,61 

29*610 

23*83 

408,2 

0 

079 

30 

-1  *66 

30*108 

24.23 

369.6 

0 

1  18 

50 

-1  ,49 

30*960 

24,92 

304*0 

0 

185 

75 

“1  .26 

31 *558 

25.40 

258*3 

0 

255 

100 

-1,32 

32*192 

25.91 

209,3 

0 

313 

150 

-1  .44 

32*916 

26,50 

153,1 

0 

404 

200 

-1  ,43 

33*630 

27,08 

98,1 

0 

467 

250 

-0,48 

34*340 

27,62 

47,6 

0 

503 

300 

-0,03 

34*686 

27*87 

23.6 

0 

521 

400 

0,41 

34.830 

27*97 

15.5 

0 

541 

500 

0,51 

34*840 

27*97 

15.5 

0 

556 

600 

0*40 

34*850 

27*98 

14,0 

0 

571 

700 

0.25 

34,869 

28*01 

1  1  .6 

0 

584 

800 

0.12 

34,880 

28,02 

9,9 

0 

595 

1000 

-0.08 

34*880 

28.03 

8*4 

0 

613 

1200 

-0,23 

34*880 

28.04 

7.1 

0 

628 

STATION  ARt~0S4 

interpolated  and  computed  values 


depth 

TEMP* 

SAL  « 

SIGMA-T 

SP*VOL« 

ANOMALY 

OEOPOT* 

ANOMALY 

4 

“1  <54 

28*270 

22*74 

512*0 

0 

000 

10 

-1*54 

28*306 

22*77 

509*1 

0 

031 

20 

-1  *59 

29*012 

23*34 

454*4 

0 

079 

30 

-1  *68 

30*1  16 

24*24 

368*9 

0 

120 

50 

-1  *44 

31*175 

25*09 

287*5 

0 

186 

75 

-1  *37 

31 *692 

25*51 

247*7 

0 

253 

100 

-1  *28 

32*222 

25*93 

207,1 

0 

310 

150 

-1  *44 

32*898 

26*49 

154*4 

0 

400 

200 

-1  *41 

33*578 

27*04 

102*1 

0 

464 

250 

-0*58 

34*386 

27.66 

43.6 

0 

500 

300 

-0*06 

34*666 

27.86 

25*0 

0 

517 

400 

0*40 

34*820 

27*96 

16*1 

0 

538 

500 

0*51 

34*880 

28.00 

12*5 

0 

552 

600 

0*40 

34*940 

28*06 

7,3 

0 

562 

700 

0*29 

34*939 

28*06 

6*6 

0 

569 

800 

0*17 

34*940 

28*07 

5*8 

0 

575 

1000 

-0*07 

34*946 

28*09 

3*5 

0 

584 

1200 

-0*19 

34*950 

28*10 

2*2 

0 

590 

STATION  ARl-067 

interpolated  and  computed  values 


depth 

TEMP, 

SAL* 

SiGMA-T 

SP.VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *43 

27,970 

22.50 

535,3 

0 

000 

10 

-1  *53 

27,970 

22.50 

535*  1 

0 

032 

20 

-1  *54 

28*410 

22*86 

500.9 

0 

084 

30 

-1*16 

30*182 

24*28 

364*7 

0 

127 

50 

-1  .58 

31 *212 

25*  12 

284,4 

0 

192 

75 

-1  *57 

31 *710 

25*53 

245*9 

0 

258 

100 

-1  *36 

32*336 

26*03 

198*  1 

0 

314 

150 

-1  *44 

32,970 

26*54 

148*9 

0 

401 

200 

-1  *41 

33*520 

26*99 

106,6 

0 

465 

250 

-0*60 

34.350 

27*63 

46*3 

0 

503 

300 

-0*07 

34*650 

27*85 

26*2 

0 

521 

400 

0*44 

34*850 

27*98 

14*  1 

0 

541 

500 

0*52 

34,871 

27*99 

13*2 

0 

555 

600 

0*36 

34,912 

28*04 

9,1 

0 

566 

700 

0,20 

34,931 

28*06 

6*6 

0 

574 

800 

0*07 

34*942 

28*08 

4*9 

0 

580 

1000 

-0,12 

34*944 

28*09 

3*3 

0 

588 

1200 

-0,21 

34,944 

28*09 

2*5 

0 

594 

STATION  AR1-OS9 

interpolated  and  computed  values 


rePTH 

TEMP* 

SAL* 

sigma-t 

SP.VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT * 
ANOMALY 

4 

-1*52 

27*655 

22*24 

559,6 

0 

000 

10 

-1*51 

27*762 

22*33 

551 ,2 

0 

033 

20 

-1  *53 

27*780 

22*35 

549.7 

0 

088 

30 

-1  *60 

30*340 

24*42 

351*8 

0 

133 

50 

-1*56 

31.280 

25*18 

279.2 

0 

196 

75 

-1  *48 

31 *740 

25.55 

243*8 

0 

26! 

100 

-1*36 

32.410 

26*09 

192.4 

0 

316 

150 

-1  *46 

33*180 

26*71 

132.8 

0 

397 

200 

-1  *48 

33*672 

27*  1  1 

94,7 

0 

454 

250 

-0*56 

34,356 

27*63 

46*0 

0 

489 

300 

-0*05 

34*650 

27.85 

26.3 

0 

507 

400 

0.45 

34*842 

27.97 

14*8 

0 

528 

500 

0*52 

34.870 

27.99 

13*3 

0 

542 

600 

0*34 

34*896 

28*02 

10*2 

0 

554 

700 

0.19 

34*917 

28,05 

7.6 

0 

563 

800 

0.06 

34.930 

28*07 

5*7 

0 

570 

1000 

-0*14 

34.930 

28*08 

4,2 

0 

580 

1200 

-0*26 

34,930 

28*08 

3*2 

0 

587 

STATION  ARl-071 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

sigma-t 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT  * 
ANOMALY 

4 

-1  *51 

27,842 

22.40 

545,  1 

0 

000 

10 

-1.51 

27,840 

22.39 

545*2 

0 

033 

20 

-1*55 

28.680 

23*07 

480*  1 

0 

084 

30 

-1  ,66 

30.208 

24,31 

361*9 

0 

126 

50 

-1,55 

31 ,246 

25,15 

281,9 

0 

190 

75 

-1,40 

31 ,620 

25,45 

253*2 

0 

257 

100 

-1,38 

32,450 

26.12 

189*3 

0 

312 

150 

-1  ,48 

32,986 

26,56 

147,6 

0 

396 

200 

-1*46 

33,636 

27,08 

97,6 

0 

457 

250 

-0,56 

34,490 

27,74 

35.8 

0 

490 

300 

-0,01 

34,680 

27.87 

24,2 

0 

505 

400 

0*46 

34,730 

27*88 

23,3 

0 

529 

500 

0.49 

34*785 

27,93 

19.5 

0 

550 

600 

0,31 

34,840 

27,98 

14*2 

0 

567 

700 

0.17 

34,840 

27,99 

13*2 

0 

581 

800 

0,05 

34,850 

28,00 

1  1*6 

0 

593 

1000 

-0*13 

34,900 

28,05 

6.5 

0 

61 1 

1200 

-0,25 

34,920 

28.07 

4*0 

0 

621 

STATION  AR 1-073 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEDPOT, 

ANOMALY 

A 

-0,50 

27,960 

22,47 

537,6 

0 

000 

10 

-0,49 

27,946 

22,46 

538,6 

0 

032 

20 

-0,33 

28,123 

22,60 

525,2 

0 

085 

30 

-1  ,66 

30,180 

24,29 

364,0 

0 

129 

SO 

-1  ,60 

31,288 

25,  19 

278,5 

0 

193 

75 

-1  ,47 

31,940 

25,71 

228,4 

0 

256 

100 

-1  ,44 

32,512 

26.17 

184,4 

0 

308 

150 

-1  ,53 

33,180 

26,72 

132,6 

0 

387 

200 

-1  *30 

33,778 

27,19 

87,2 

0 

442 

250 

-0,33 

34,490 

27,73 

37,0 

0 

473 

300 

0,07 

34.695 

27,88 

23,5 

0 

488 

400 

0,48 

34.830 

27,96 

15,9 

0 

508 

500 

0,49 

34.878 

28,00 

12,5 

0 

522 

600 

0,32 

34,910 

28,04 

9,0 

0 

533 

700 

0,17 

34,916 

28,05 

7,5 

0 

541 

800 

0,05 

34,920 

28,06 

6,4 

0 

548 

1000 

-0,13 

34,926 

28,07 

4,6 

0 

559 

1200 

-0,P4 

34,960 

28,  1 1 

1,1 

0 

565 

STATION  ARl-075 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

SP.VOL, 

anomaly 

GEOPOT, 

anomaly 

4 

-1  ,51 

27,620 

22,22 

562*3 

0 

000 

10 

-1  ,51 

27,720 

22,30 

554,5 

0 

034 

20 

30 

-1  ,63 

27,806 

31,020 

24,97 

299,3 

0 

1  19 

50 

-1  ,62 

31 ,376 

25,26 

271,7 

0 

176 

75 

-1  ,43 

32,214 

25,93 

207,5 

0 

236 

100 

-1  ,45 

32,670 

26,30 

172,2 

0 

283 

150 

-1  ,57 

33,305 

26.82 

122.9 

0 

357 

200 

-1,18 

34,045 

27,41 

67.3 

0 

405 

250 

-0,25 

34,504 

27,74 

36,3 

0 

431 

300 

0,  14 

34,716 

27,89 

22,4 

0 

446 

400 

0,49 

34,814 

27,95 

17,2 

0 

466 

500 

0,49 

34,864 

27,99 

1  3,5 

0 

481 

600 

0,36 

34,870 

28,00 

12,3 

0 

494 

700 

0,  18 

34,862 

28,01 

I  1,6 

0 

506 

800 

0,04 

34,875 

28.02 

9.7 

0 

517 

1000 

-0,  14 

34,960 

28,  10 

1,9 

0 

529 

1200 

-0,24 

34,974 

28,  12 

,3 

0 

531 

station  ARl-OTT 

INTCR^LATCD  AND  COMP®UTCO  VALUES 


SPiVOL#  GEOPOT* 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1*55 

27*838 

22*39 

545 *  4 

0 

000 

10 

-1*51 

27*844 

22*40 

544*9 

0 

033 

20 

-1  #55 

27*916 

22*46 

539*1 

0 

007 

30 

-1  #63 

30*240 

24*34 

359*4 

0 

132 

50 

-1*57 

31 *340 

25*23 

274*6 

0 

195 

75 

—  1  *46 

32*120 

25*86 

214*6 

0 

256 

100 

-1  *42 

32*640 

26*28 

174*6 

0 

305 

150 

-1*58 

33*215 

26*75 

129*7 

0 

38! 

200 

-1  *26 

33*800 

27*21 

85*7 

0 

435 

250 

-0*29 

34*496 

27.73 

36*7 

0 

466 

300 

-0*02 

34*760 

27*93 

18*1 

0 

480 

400 

0*48 

34*798 

27*94 

18*3 

0 

498 

500 

0*49 

34*798 

27*94 

18*5 

0 

516 

600 

0*30 

34*856 

27*99 

12*9 

0 

532 

700 

0*17 

34*882 

28*02 

10*1 

0 

543 

800 

0*05 

34*898 

28*04 

8*0 

0 

552 

1000 

-0*14 

34*898 

28*05 

6*6 

0 

567 

1200 

-0*26 

34*898 

28*06 

5,5 

0 

579 

STATION  ARl-079 

interpolated  and  computed  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

SIGMA-T 

SP*VOU, 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *54 

27*832 

22*39 

545,9 

0 

000 

10 

-1,52 

27,858 

22*41 

543,8 

0 

033 

20 

-1  *58 

27*898 

22*44 

540,5 

0 

087 

30 

-1  *63 

30*04© 

24*18 

374,4 

0 

1  33 

50 

-1  *65 

31 *256 

25*16 

280*9 

0 

199 

75 

—  1  *46 

32*100 

25*90 

210,0 

0 

260 

100 

-1*43 

32*686 

26*31 

171,1 

0 

308 

150 

-1  *50 

33*300 

26*81 

123.5 

0 

302 

200 

-1  *  14 

34*036 

27*40 

68,  1 

0 

430 

250 

-0*28 

34,586 

27*81 

29,9 

0 

455 

300 

0*15 

34*696 

27*87 

23,9 

0 

468 

400 

0.49 

34,766 

27*91 

20,8 

0 

490 

500 

0,47 

34,874 

28*00 

12,6 

0 

507 

600 

0*27 

34,880 

28*01 

10,9 

0 

519 

700 

0*15 

34,880 

28*02 

10*1 

0 

529 

800 

0*04 

34,880 

28*03 

9,3 

0 

539 

1000 

-0*13 

34*880 

28*04 

8,0 

0 

556 

1200 

-0*26 

34,910 

28,07 

4,6 

0 

569 

^  t 


STATION  ARI-081 

intcrpolateo  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP# 

SAL* 

SIGMA-T 

SP.VOL. 

ANOMALY 

SeOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1.54 

27*896 

22.44 

540.9 

0 

000 

10 

-1.54 

27.920 

22.46 

539.0 

0 

032 

20 

-1  .57 

28.470 

22.90 

496.3 

0 

084 

30 

-1  .68 

30*196 

24*30 

362.8 

0 

127 

SO 

-1.71 

31*196 

25.11 

285.4 

0 

192 

75 

-1  .52 

32.040 

25.79 

220*6 

0 

255 

100 

-1.57 

32*716 

26.34 

168.4 

0 

304 

150 

-1  .64 

33.366 

26*87 

1 18.0 

0 

376 

200 

-0.82 

34.230 

27.54 

54*6 

0 

419 

250 

-0.13 

34.650 

27*85 

25*9 

0 

439 

300 

0.23 

34.760 

27*92 

19*6 

0 

450 

400 

0*42 

34.830 

27.97 

15*5 

0 

468 

500 

0.48 

34*900 

28.02 

10*8 

0 

481 

600 

0*32 

34.900 

28*03 

9*7 

0 

491 

700 

0.16 

34.900 

28.04 

8.6 

0 

500 

STATION  ARl-083 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

sigma-t 

SP.VOL* 

ANOMALY 

geopot, 

ANOMALY 

4 

-1,52 

27.898 

22.44 

540*8 

0 

000 

10 

-1.53 

27.910 

22.45 

539.8 

0 

032 

20 

-1*62 

29.040 

23.37 

452*2 

0 

082 

30 

-1  *67 

30.286 

24.38 

355.8 

0 

122 

50 

-1,73 

3 1  . 1 78 

25.10 

286*8 

0 

186 

75 

-1,50 

32*080 

25.82 

217*6 

0 

249 

100 

-1  ,44 

32.720 

26.34 

168,4 

0 

297 

150 

-1  ,68 

33.358 

26.86 

118,5 

0 

369 

200 

-0,76 

34.200 

27.52 

57*1 

0 

413 

250 

-0,15 

34.603 

27.81 

29*3 

O 

435 

300 

0,22 

34*785 

27*94 

17,6 

0 

447 

400 

0,52 

34.860 

27*98 

13.9 

0 

463 

500 

0,45 

34.920 

28*04 

9.0 

0 

474 

600 

0,30 

34.920 

28*05 

8*1 

0 

483 

STATION  Af91«aes 

interpolated  and  computed  values 


KPTM 

TEMP* 

SAL* 

SIGWA-T 

SP*VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *56 

28*322 

22*78 

508*0 

0 

000 

10 

-i  *58 

28*380 

22*83 

503*4 

0 

030 

20 

-1  *57 

28*370 

22*82 

504*0 

0 

080 

30 

>1  *62 

29*180 

23*48 

441*2 

0 

127 

50 

-1  *62 

30*950 

24*91 

304*5 

0 

202 

75 

-1  *51 

3! *996 

25*76 

224*1 

0 

268 

100 

-1  *50 

32*920 

26*50 

152*9 

0 

315 

ISO 

~1  *54 

33*480 

26*96 

109*6 

0 

381 

200 

-0*50 

34*440 

27*70 

40*0 

0 

418 

250 

-0*04 

34*690 

27*88 

23*3 

0 

434 

300 

0*34 

34*730 

27*89 

22*5 

0 

445 

400 

0*51 

34*866 

27*99 

13*4 

0 

463 

STATION 

AR 1-087 

INTERPOLATED  AND 

COMPUTED 

VALUES 

SP»VOL* 

GEOPOT* 

DEPTH 

TEMP# 

SAL* 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1  #56 

28*286 

22*76 

510*7 

0 

000 

10 

-1  #59 

28*346 

22*80 

506*0 

0 

031 

20 

-1  #59 

28*350 

22*81 

505*5 

0 

082 

30 

-1«59 

28*700 

23*09 

478*3 

0 

131 

50 

-1  #63 

30*700 

24*71 

323*8 

0 

211 

75 

-1*53 

31 *900 

25*68 

231  *4 

0 

280 

100 

-1  #67 

32*808 

26*42 

161*1 

0 

329 

150 

-1  #39 

33*768 

27*19 

88*0 

0 

391 

200 

-0*42 

34*515 

27*76 

34*7 

0 

422 

250 

0*01 

34*695 

27*88 

23*2 

0 

436 

300 

0*36 

34*808 

27*95 

16*7 

0 

446 

400 

0,62 

34*916 

28*02 

10*4 

0 

460 

STATION  AR 1-089 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


i  ,  i.‘ 


DEPTH 

TEMP# 

SAL* 

SIGMA-T 

SP.VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  «57 

28*366 

22*82 

504*6 

0 

000 

to 

-1*61 

28*395 

22*84 

502*2 

0 

030 

20 

-1*59 

28.602 

23*01 

486*1 

0 

079 

30 

—  1  *64 

29.910 

24*07 

384,9 

0 

123 

50 

-1*62 

31.256 

25*16 

281  ,0 

0 

190 

75 

-1  *46 

32*120 

25*86 

214,6 

0 

252 

100 

-1*43 

32*720 

26*34 

168*5 

0 

300 

150 

-1*65 

33.370 

26,87 

1  17,7 

0 

372 

200 

-0*69 

34 . 390 

27*67 

42,9 

0 

412 

250 

-0.15 

34,670 

27*87 

24,2 

0 

429 

300 

0*28 

34,780 

27*93 

18,4 

0 

440 

400 

0*65 

34,936 

28*04 

9,1 

0 

454 

STATION  ARl-091 


INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

sigma-t 

SP.VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1.55 

28.030 

22*55 

530.6 

0 

000 

10 

-1.59 

28*118 

22*62 

523,6 

0 

032 

20 

-1  .63 

29.440 

23*69 

421  ,3 

0 

079 

30 

-1  ,67 

30*192 

24,30 

363,1 

0 

118 

50 

-1*66 

31 *092 

25*03 

293.5 

0 

184 

75 

-1,50 

31.990 

25.75 

224,5 

0 

249 

100 

-1*53 

32*749 

26*37 

166.0 

0 

298 

150 

-1.59 

33*410 

26*90 

1  14.8 

0 

368 

200 

-0*72 

34*310 

27,60 

48*9 

0 

409 

250 

-0,10 

34*660 

27,86 

25.3 

0 

428 

300 

0.27 

34,790 

27.94 

17.5 

0 

439 

400 

0*49 

34,904 

28*02 

10*4 

0 

453 

I  1  ■  i  I 


I  I!  ■ 

f  • 


tL''  •  '’j 


STATION  ARl-093 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL« 

SIGMA-T 

SP.VOL* 

ANOMALY 

OEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *56 

26*810 

23*16 

470*2 

0 

000 

10 

-1  «S1 

28*750 

23*13 

474*7 

0 

028 

20 

-!  «61 

28*856 

23*22 

466*4 

0 

075 

30 

-1  *66 

30*080 

24«21 

371  *7 

0 

117 

50 

-1  *71 

31 *152 

25*08 

288*8 

0 

183 

75 

-1  *49 

31*940 

25*71 

228*4 

0 

248 

100 

-1  *52 

32*796 

26*40 

162*4 

0 

297 

150 

-1  *55 

33*536 

27*00 

1  05*7 

0 

364 

200 

-0*56 

34*428 

27*69 

40*6 

0 

401 

250 

0*00 

34*742 

27*92 

19*6 

0 

416 

300 

0*35 

34*822 

27.96 

15*6 

0 

425 

400 

0*40 

34*940 

28*06 

7*1 

0 

436 

STATION  AR 1-095 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL  • 

SIGMA-T 

SP#V0L, 

ANOMALY 

GEOPOT  * 
ANOMALY 

4 

-1  ,58 

28*771 

23*  15 

473*2 

0 

000 

10 

-1  *62 

28*790 

23*  16 

471,7 

0 

028 

20 

-1  *61 

28*780 

23*  16 

472*3 

0 

075 

30 

-1  *63 

29*326 

23*60 

430*0 

0 

120 

■  50 

-1  *62 

30*890 

24*86 

309*2 

0 

194 

75 

-1  *54 

31 *872 

25*66 

233*5 

0 

262 

100 

-1  *68 

32*831 

26*44 

159*3 

0 

31  1 

150 

-1  ,40 

33*700 

27*13 

93*  1 

0 

374 

200 

-0*41 

34  *496 

27*74 

36*2 

0 

406 

250 

0*06 

34,710 

27*89 

22*4 

0 

421 

300 

0*41 

34,782 

27*93 

19*0 

0 

431 

400 

0*44 

34,930 

28.05 

8*1 

0 

445 

.y, 
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STATION  ARl-097 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

SIGMA-T 

SP*V0L* 

ANOMALY 

geopot* 

ANOMALY 

4 

-}«58 

28*920 

23*27 

461*7 

0 

000 

10 

-1.62 

28*930 

23*28 

460*8 

0 

@28 

20 

—  i  *84 

29*254 

23*54 

435*6 

0 

073 

30 

-1  *65 

30*265 

24*36 

357,5 

0 

1 13 

50 

-1  *70 

31*270 

25*17 

279,8 

0 

177 

75 

-1  *46 

32*095 

25.84 

216*6 

0 

239 

100 

-I  «4e 

32*700 

26*39 

163*7 

0 

287 

150 

-1  *63 

33*442 

26*93 

1  12*2 

0 

356 

200 

-0*62 

34*333 

27.62 

47*6 

0 

396 

250 

-0*10 

34*676 

27*87 

24,1 

0 

414 

300 

0*30 

34*790 

27.94 

17,7 

0 

424 

400 

0*49 

34*864 

27*99 

13*4 

0 

440 

station  AR 1-099 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

s igma-t 

SP.VOL. 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *61 

29,050 

23,37 

451  ,6 

0 

000 

10 

-1  ,64 

29.120 

23,43 

446,1 

0 

027 

20 

-1  *67 

29,840 

24,01 

390,4 

0 

069 

30 

-1  *70 

30*430 

24,49 

344,7 

0 

106 

50 

-1  *66 

31*186 

25.10 

286,3 

0 

169 

75 

-1  *53 

31,980 

25,74 

225*2 

0 

233 

100 

—  1  *47 

32,745 

26,36 

166*4 

0 

282 

150 

-1  *65 

33*386 

26*89 

1  16,5 

0 

353 

200 

-0*67 

34,260 

27,56 

52,9 

0 

395 

250 

-0*14 

34.630 

27,84 

27,3 

© 

415 

300 

0*29 

34,750 

27,91 

20,7 

0 

427 

400 

0,50 

34,836 

27,97 

15,6 

0 

445 

1  ^ 


I :  ■  '  ^ . 


STATION  ARt-tOl 

interpolated  and  computed  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL* 

sigma-t 

SP*V0L« 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1«61 

29*360 

23*62 

427*7 

0 

000 

10 

•1  «65 

29*362 

23*63 

427,4 

0 

026 

20 

•1  ,69 

30*020 

24*16 

376*5 

0 

066 

30 

-1  *70 

30*466 

24*52 

341*9 

0 

102 

50 

-1  *73 

31*170 

25,09 

287*4 

0 

165 

75 

-1  *58 

31 *966 

25*73 

226*2 

0 

229 

100 

-1  *47 

32*655 

26*29 

173,3 

0 

279 

150 

-1*67 

33*400 

26*90 

115*3 

0 

351 

200 

-0*68 

34*306 

27*60 

49*4 

0 

392 

250 

-0*05 

34,670 

27*86 

24,8 

0 

411 

300 

0*30 

34*816 

27,96 

15.8 

0 

421 

400 

0*48 

34*920 

28*04 

9.1 

0 

433 

STATION  ARI-103 

interpolated  and  computed  VALUES 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

sigma-t 

SP.VOL* 

anomaly 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1  *60 

29,120 

23*43 

446,2 

0 

000 

to 

-1  *65 

29*308 

23*58 

431,6 

0 

026 

20 

-1  *68 

30*026 

24,16 

376.0 

0 

066 

30 

-1  ,70 

30*544 

24*58 

335,9 

0 

102 

50 

-1  *72 

31 *270 

25,17 

279,7 

0 

164 

75 

-1  .62 

31*888 

25,67 

232,1 

0 

228 

100 

-1  ,66 

32*743 

26,36 

166,1 

0 

278 

150 

-1  ,58 

33,510 

26*98 

107.2 

0 

346 

200 

-0,65 

34,420 

27,69 

40,8 

0 

383 

250 

-0,12 

34,818 

27,99 

13,2 

0 

396 

300 

0,32 

34,916 

28,04 

8,3 

0 

401 

400 

0,46 

34,990 

28,09 

3,7 

0 

407 

•-.A  A 
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STATION  ARl-lOS 

interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

temp. 

SAL, 

SIGMA-T 

SP,VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1,60 

28,955 

23,30 

459,0 

0 

000 

10 

-1*62 

28,960 

23,30 

458,5 

0 

028 

20 

-1  ,67 

29,826 

24,00 

391,5 

0 

070 

30 

-1  ,70 

30,540 

24,58 

336,2 

0 

106 

50 

-1,74 

31,242 

25,15 

281,8 

0 

168 

75 

-1,61 

31,910 

25,69 

230,4 

0 

232 

100 

-1,50 

32,736 

26,36 

167,0 

0 

2S2 

150 

-1,61 

33,430 

26,92 

1  13,2 

0 

352 

200 

-0,68 

34,302 

27,60 

49,7 

0 

393 

250 

-0,13 

34,690 

27,88 

22,8 

0 

411 

300 

0,30 

34,780 

27,93 

18,5 

0 

421 

400 

0,48 

34,900 

28,02 

10,6 

0 

436 

STATION  ARl-107 

interpolated  and  computed  values 


►  — 

•- 

SP.VOL, 

GEOPOT. 

DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SIGMA-T 

ANOMALY 

ANOMALY 

4 

-1  ,59 

28,962 

23,30 

458,5 

0 

000 

10 

-1  ,63 

28,960 

23,30 

458,5 

0 

028 

20 

-1  ,68 

30,220 

24,32 

361,1 

0 

069 

30 

-1  .71 

30,946 

24,91 

304,9 

0 

102 

50 

-1  ,74 

31,530 

25,38 

259.7 

0 

158 

75 

-1  ,64 

31,846 

25,64 

235,3 

0 

220 

lOO 

-1  ,48 

32,606 

26.25 

177.1 

0 

272 

150 

-1  ,50 

33,450 

26,93 

1  12,0 

0 

344 

200 

-0,61 

34,333 

27,62 

47,7 

0 

384 

250 

-0,06 

34,676 

27,87 

24.3 

0 

402 

300 

400 

0,29 

34,788 

34,886 

27,94 

17.8 

0 

413 

"V 
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STATIW  ARI-109 


*  interpolated  and  computed  values 


DEPTH 

TEMP. 

SAL* 

sigma-t 

SP.V(X.. 

anomaly 

CaEC^T* 

ANOMALY 

4 

-1  .60 

29*264 

23.55 

435.1 

0 

000 

to 

"1  *64 

29,250 

23,54 

436*1 

0 

026 

ao 

-1*68 

30*000 

24*14 

378*0 

0 

067 

30 

-1*70 

30*990 

24.95 

301  *5 

0 

101 

so 

-1*73 

31,555 

25*40 

257*8 

0 

157 

7S 

-1*62 

31*860 

25*65 

234*3 

0 

219 

100 

-1  *46 

32*568 

26.22 

180*1 

0 

271 

150 

-1*62 

33.485 

26,97 

109.0 

0 

343 

aoo 

-0.58 

34,400 

27,67 

42*7 

0 

381 

aso 

-0.07 

34.699 

27,89 

22.5 

0 

397 

300 

0.33 

34,820 

27,96 

15.6 

0 

407 

400 

0.43 

34.956 

28,07 

6*1 

0 

418 

STATION  ARl-in 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL. 

SlGMA-T 

SP.VOL, 

anomaly 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1.62 

29,360 

23,62 

427,7 

0 

000' 

10 

-1  .64 

29,360 

23.63 

427.6 

0 

026 

20 

-1,67 

30.106 

24*23 

369.9 

0 

066 

30 

-1  ,69 

30*999 

24,95 

300*9 

0 

100 

50 

-1  ,73 

31.546 

25,40 

258,5 

0 

156 

75 

-1.63 

31*820 

25.62 

237,3 

0 

218 

100 

-1  .48 

32,550 

26.20 

181  *4 

0 

270 

150 

-1,64 

33,420 

26,91 

113,9 

0 

344 

200 

-0.59 

34,346 

27.63 

46.8 

0 

384 

250 

-0.06 

34,693 

27,88 

23.0 

0 

401 

300 

0.31 

34,780 

27.93 

18.5 

0 

411 

400 

0.45 

34*900 

28*02 

10*4 

0 

425 

fl 
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STATION  ARt-113 

interpolated  and  computed  values 


dept'n 

TEMP, 

‘  SAL, 

SIGMA-T 

SP,VOL • 
ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

A 

-1  ,61 

29,330 

23,61 

429,4 

O 

ooo 

’  10 

-1  «66 

29,406 

23,66 

424,0 

O 

026 

20 

-1  ,65 

29,626 

23*04 

406,9 

o 

068 

30 

**  1  ,60 

30,066 

24,04 

31  1  ,1 

o 

104 

50 

-1  ,74 

31,460 

25,33 

265,1 

o 

162 

75 

-1  ,55 

31,090 

25,67 

232,1 

0 

224 

100 

-1  ,60 

32,670 

26,31 

171*2 

o 

274 

150 

-!  ,66 

33,416 

26*91 

1  14,1 

o 

345 

200 

-0,60 

34,326 

27,61 

40,2 

o 

306 

250 

-0,09 

34,600 

27,07 

23,0 

0 

404 

300 

0,29 

34,760 

27,92 

19,9 

o 

415 

400 

0,42 

34,071 

20,00 

12,4 

o 

431 

STATION  ARl-115 

INTERPOLATED  AND  COMPUTED  VALUES 


DEPTH 

TEMP, 

SAL, 

SIGMA-T 

SP,VOL* 

ANOMALY 

GEOPOT, 

ANOMALY 

4 

-1  ,72 

29,546 

23,78 

413.2 

D 

ooo 

to 

—  1  ,66 

29,550 

23,78 

412.9 

O 

025 

20 

-1  ,66 

30,060 

24,20 

372,8 

O 

064 

30 

-1  ,60 

30,905 

24,88 

308,1 

O 

098 

50 

-1,73 

31,553 

25,40 

257*9 

O 

155 

75 

-1  ,60 

31,956 

25,73 

226,9 

o 

216 

lOO 

-1  ,49 

32,670 

26,30 

172,1 

0 

S66 

150 

-1  ,64 

33,440 

26,93 

112,3 

o 

337 

200 

—0,60 

34,350 

27,63 

46,4 

o 

377 

250 

-0,09 

34,600 

27,87 

23,0 

o 

395 

300 

0,31 

34,776 

27,93 

10,8 

0 

406 

400 

0,42 

34,071 

28,00 

12,4 

o 

422 
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STATION 

interpolated  and 


ARl-117 

computed  values 


DEPTH 

TEMP* 

SAL* 

sigma-t 

SP*VOL, 

ANOMALY 

GEOPOT* 

ANOMALY 

4 

-1  *63 

29,698 

23*90 

401*6 

0 

000 

10 

-1  *66 

29*700 

23*90 

401*3 

0 

024 

20 

-1  *70 

30*660 

24*68 

327*1 

0 

060 

30 

-1  #71 

31,142 

25.07 

289*6 

0 

091 

SO 

-1  *70 

31*640 

25.47 

251  *3 

0 

145 

75 

-1  *63 

31 *980 

25*75 

225*0 

0 

205 

lOO 

-1  *47 

32*656 

26*29 

173*1 

0 

255 

ISO 

1  *67 

33*303 

26*82 

122*9 

0 

329 

200 

-0*76 

34*220 

27*53 

55,6 

0 

374 

250 

-0*17 

34*626 

27*83 

27*5 

0 

395 

300 

0*28 

34*785 

27*94 

18*0 

0 

406 
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Qiief  of  lA'val.  B«fi««xoh 
Attn:  Srsnoh 

of  Ia¥Bl  Iteseio^ 

^MklBgton  2%  D4  €« 

Araed  S«rvlo«s  TechrUoal  Znfoxmtloo 
Astncf 

Arliagtoo  Hall  Station 
iU'llsagtoa  12,  Vlrgiale 

Sirsctoi*,  Maval  Betearoh  La^ratory 
Attn:  faohnloal  loformtioo  Officer 
Washington  2.^}  I>*  C. 

ComaoAitig  Officer 
Office  of  Saval  Besearch 
Bi^each  Office 
1000  Geary  Street 
San  Frwiciaoo  9/  Calif. 

ComumdiBg  Officer 
Office  of  Haval  Beaearch 
Breach  Office 
1030  Saat  Green  Street 
Pasadena  1,  Callforala 

CooEBeadiag  Otficmx 
Office  of  Heiral  Beeearch 
Breach  Office 

The  John  Crtrar  Librery  Building 
86  last  Bwdolph  Street 
Cblcagp  1,  lUinois 

Coamaoding  Officer 
Office  of  laval  Beeear^ 
lla?y  #100 
Fleet  Poet  Office 
9m  Xgrk,  lev  lork 

Office  of  ^ohnical  Servioea 
Depar^at  of  Cosmeroe 
WaehingtoQ  2^,  |}«  C. 

Chief  of  Saval  Beaearch 

(Code  ter) 

Office  of  laval  Befearch 
WeebinfftoQ  2^,  B.  C. 

Chief  of  Naval  Beeearch 

(Code  4X6) 

Off ioe  of  Baval  Beeearch 
yMhtBg^u  2%  D.  C< 


Chief  bf  Naval  Beeeard: 

(tode  446) 

Office  of  Naval  l^aeaspch 
N^ln^a  2%  B.  €< 

Chief  of  Naval  C^tratioos 
(Cp  341B) 

Bepartaent  of  the  Navy 
Washington  25,  9«  €. 

Chief  of  Naval  Operations  (Op  553) 
Departaent  of  the  Navy 
Washlm^n  25,  B  .  C. 

Chief  of  Naval  Operations  4QP~C9B7) — 
Bepartent  of  the  Navy 
Washington  25  B.  C. 

Chief  of  Naval  Operations  (OF  ^G) 
Department  of  the  Navy 
Washington  25,  B.  C> 

Chief  of  Naval  Operations  (Op  922H) 
Department  of  the  Navy 
Washington  25,  D.  C* 

Chief  of  Naval  Operations  (Op  9^1} 
Bepartmsnt  of  the  Navy 
Washington  25,  D,  C* 

Chief  of  Naval  Operations  (Op  91) 
Bepartment  of  the  Navy 
Wa^ington  25,  B.  0. 

Naval  AcadsBQf  Bibs^ry 
Annapolis,  Maa^laM 

Chief,  Bureau  of  O^lps 
Bepartmsnt  of  the  Navy 
Washington  25,  D.  C* 

C^sanding  Officer 

U«  3.  Navy  CtadS2i#ater  Sound  Laboratory 

Port  TruD&uU 

New  London,  Coonsctiout 

Conoandsr  Sitaarlnt  Force 
C*S*  Pacific  fleet 
fleet  Poet  Mfice 

fxencisM,  California 


LI®  (eo&tjUxueA) 


Worn  k7!i2k} 

m  307  2^ 


Oomoid»?  Sitee^iift  FlMt 
Atlaatie  flft«t 
?l««t  Pcft  Office 
W%w  loTk,  Mv  1^3fk 

Ooraaodtr 

S^tosaxioe  8^^2eAro!i  10 
Flset  Post  Offios 
Mm  lork.  Mm  losit 

Hsaigusrtsrs^  V*  8.  Msriss  Oos^s 
Bssssxc^  sM  Developsisot  Bx^ooh 
Arlington  Ajomx 
W&Bhlugton  2%  Bi  0. 

— Seadgnarteraf  U.  S«  Marins  Corps 
IntsUiganos  Branch 
Arliiogton  lavy  Annex 
Washington  2^^  D*  C* 

The  Hydrographer 

U.  S.  levy  aiyarographic  Offlos 

Suitland^  Maryland 

Oommandlng  Office 
0>S<  Naval  Photo  Interpretation 
Center 

^301  Suitland  Boad 
Washington  2%  D.  C< 

Chief;  Bureau  of  Ordnance 
Bepeurtment  of  the  Navy 
Washington  2^,  D«  €. 

Attn:  Chief  Engineer  for  the  Bureau 

Chief;  Bureau  of  lards  and  Bocks 
D-300 

Bepeurtment  of  the  Navy 
Washington  2^,  B.  C. 

Chief;  Bureeu  of  Yards  Bocks 
D-ii00 

I^partment  of  the  Navy 
Washington  2?,  B.  C. 

Director;  Pacific  Alaska  Division 
Bureau  of  Yards  and  Bocks 
30  fan  Itoss  Street 
SsA  Francisco ;  California 


O^ieer-ia  €hsr§e 

U.S.  Naval  Civil  S^inesring  Isseerch 
and  Evaluatioa  Lshoratory 
Construction  Battalion  Center 
Port  lueneiae;  California 

Military  Sea  fransport  Servict 
Building  f -6 

3800  Newark  Street;  1.  ¥« 

Washington  2%  B<  C. 

Chief;  Bxireau  of  Weapons 
(MsteoKtlogical  Division) 

Bepsrtasnt  of  the  Navy 
Washington  2%  D,  C* 


Director 

Arctic  Be  search  Laboratory 
BarroW;  Alaska 

Naval  Electronics  Laboratory 
San  Blego  !S2,  California 

Directorate  of  Intelligence 
Headquarters;  U.  S*  Air  Force 
Waahlngton  2%  D>  C. 

OoDssstnding  Ceneral 

Air  Force  Cejabridga  Bssaarch  Center 

L,  G*  Hanscom  Field 

Bedford,  Massachusetts 

Major  Koenig 

Air  Force  Terrestrial  Sciences  Lah. 
(CB2G) 

Building  130  424  Trig>elo  Boad 
Waltham  Massachusetts 

Director;  Besearch  Studies  Institute 

Air  Itolversity 

Attn:  ADTIC 

Maxwell  Air  Force  Ease 

Montgomery;  Alabama 

Headque^rters  Air  Weather  Service 
Scott  Air  Force  Base 
Attn:  B.  Q,  Stone 
ChieaiP;  Illinois 


President;  U.  S.  Naval  War  College 
Newport;  Miode  Zsleusd 


TiTS^WMlOS  L!Sf  (ooBtimsd) 
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Ooaifnditig  ^taerftl  Btmetox  of  Central  fntaliig^iet 

Strategic  Air  Comuid  Ageos^ 

Offutt  Air  !«•«  Atttt:  ili|p  MviaioB 

Sa^n^ka  2430  I  Straet^  1.  W. 

Wathi&gton  23}  B«  0. 


Cosaosmder^  Air  Besoftrch  asd  Bivalopsiant 
Atta:  Bio80i«no«8  Bivisioa 
%ited  St&tea  Air  Faroe 
Washington  23/  B«  C. 

Coimander,  Air  Researoh  and  Development 
Attn;  Geoph^loa  Division 
united  States  Air  Force 
Washington  23,  D.  C. 

DCS/Developaent  (B&B) 

Headquarters  j  tj.  S«  Air  Force 
Pentagon  Building 
Washington  23,  D.  C. 

I)r«  Leonazd  St  Wilson 
Besearch  Branch 
BS©  Division  Q-4,  DA 
Boom  3B480j  Pentagon 
Washington  23,  D*  C* 

Quarteznaster  Research  &  Development 
Center 
U.  8.  Antqr 

Attnt  Enviroimaental  Protection  Division 
Natick,  Massachusetts 

Office  ot  the  Chief  of  Engineers 
Research  emd  DevelojRBent  Division 
Department  of  the  Amy 
Washington  23,  D«  C. 

The  Division  Engineer 
Ne'ir  England  Division 
Corps  of  Engineers,  U*  S.  Amy 
6^7  ConmonHealtb  Avenue 
Boston  1?,  Massachusetts 
Attn:  Arctic  Construction  and  Frost 
Effects  Laboratory 

Itepartment  of  the  Army 
Office,  Chief  of  Trwsportation 
Building  T-7 
Washington  23,  D*  C. 

U.S«  Amy  Cold  Regions  Rssearch  and 
Engineering  Laboratory 
P.  0.  Box  2^ 

Hanover,  New  Hwivshire 


Fhotographio  Md  Survey  Section 
Joint  Istellifi^nce  Grot^ 

Joint  Chiefs  of  Staff 
Boom  239^1,  Pentagon 
Washington  23,  B.  C* 

Coasssodant 
U.  S.  Coast  Ouard 
Headquarters 
Washington  23,  B.  C< 

Director 

U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey 
Department  of  Commerce 
Washington  23,  D.  C. 

Office  of  GeogrcyEhy 
Department  of  the  Interior 
Washington  23,  D.  C. 

MUitary  Geology  Branch 
U.  S.  Geological  Survey 
Department  of  the  Interior 
Washington  23,  D.  C. 

U.  S*  Weather  Bureau 

Attn:  Scientific  Servlcee  Division 

24th  and  M  Street,  R.  W* 

Wekbington  2^,  D.  C. 

Operations  Research  Office 
johne  Hopkins  Ifoiversity 
693?  Arlington  Road 
Bethesda  l4,  Maryland 

National  Institute  of  Health 
Attn:  Victor  H.  Haas 
Bethesda  l4,  Maryliud 

Mr.  Robert  €.  Faylor 

Arctic  Institute  of  Nbrth  America 

1530  P/  Street,  I.  W. 

WashiiMSton  3,  B*  C« 

Dr.  Reid  A.  Biryson 
I^parteat  of  Msteoz^lo^ 
Uhiveraity  of  Wisconsin 
Midison,  Wisconsin 


LW  C€i»tit)ued) 
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m  307  2yi 


Sr«  E*  1.  Peyton 
Qeoi^i^i^  Xostltut# 
of 

CoXIegAj  Alaska 
Dr*  Ci  f»  Blvsy 

floe  fxasideat  of  Bsasarck  St  Mvaacsd  ^)tudy 
Alvars  ity  of  Alaska 
CollsgS;  Alaska 

Sr.  Boss?  RavsUft 
Soripps  I&stltuta  of  Ocsaoography 
IMivarslty  of  California 
LaJblla/  California 

Sr.  Gsaa  Telski 
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